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PREFAZIONE 


Le  tavole  che  qui  si  presentano  sono  di- 
sposte  per  Provincie. 

Una  breve  notizia  sulle  diverse  misure  e pesi 
di  ciascuna  provincia,  e sulle  loro  divisioni,  pre- 
cede le  tavole  di  ragguaglio  speciali  per  la  detta 
provincia.  Da  queste  notizie  può  aversi  idea  delle 
diverse  misure  che  sono  in  vigore  nello  Stato  Pon- 
tificio. Questa  diversità  si  trova  nelle  loro  deno- 
minazioni, nelle  loro  principali  unità,  e divisioni 
delle  medesime,  e nelle  loro  quantità  o valori.  La 
notata  variabilità  non  si  osserva  soltanto  tra  pro- 
vincia e provincia,  ma  anche  tra  i diversi  eomuni 
appartenenti  alla  stessa  provincia:  e poiché  le  mi- 
sure e pesi,  che  sono  in  uso  nei  diversi  luoghi 
di  una  medesima  provincia,  poco  comunemente 
diversiGcano  fra  loro,  così  non  si  va  lungi  dal  vero, 
affermando . che  forse  in  origine,  unica  era  la  mi- 
sura, unico  il  peso  che  era  in  vigore  nella  Città 
principale,  o capo  luogo^  e che  in  seguito  abusi- . 
vamente  siano  state  introdotte  altre  misure'e  pesi, 
che  presentemente  vogliono  ritenersi  come  proprie 
di  quei  luoghi  in  cui  sono  in  vigore.  Questa  fre- 
quente diversità  di  misure  é di  danno  al  commer- 
cio: le  diverse  unità,  c loro  divisioni  rendono  i 
calcoli  numerici  complicatissimi  nelle  riduzioni  del- 
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le  medesime  da  un  luogo  all’altro:  è soggetta  a 
frodi,  che  un  provvido  e ordinato  Governo  deve 
eliminare. 

Venuto  perciò  il  Governo  Pontificio  nella  de- 
terminazione d’introdurre  nei  suoi  Stati  la  bra- 
mata uniformità  delle  misure  e pesi  basati  sul 
sistema  Metrico,  adottato  comunemente  negli  altri 
Stati,  per  dare  a queste  tavole  di  ragguaglio  un 
certo  ordine,  e una  ragionevole  disposizione 

1. °  Si  danno  le  tavole  speciali  per  quelle 
Città  o Comuni,  che  appartenendo  alla  stessa  pro- 
vincia, hanno  pesi  propri  o misure  proprie  sieno 
esse  lineari  o di  capacità. 

2. "  Si  forma  un  esatto  elenco  di  quelle  Cit- 
tà o Comuni  della  stessa  provincia,  le  quali  o in 
tutto  0 in  parte  seguono  le  misure  già  notate  pro- 
prie o del  capo-luogo  o di  altri  luoghi. 

Il  citato  elenco  segue  l’ordine  alfabetico;  in 
tal  maniera  ciascuno,  trovandosi  in  un  luogo  qua- 
lunque di  detta  provincia,  conosce  a colpo  d’oc- 
chio, se  la  misura  o peso  di  quel  luogo  medesimo 
sia  proprio,  ovvero  se  in  quel  luogo  sieno  in  vigore 
misure  o pesi  propri  di  altre  Città  o luoghi  della 
stessa  provincia. 

Accade  sovente  che  in  una  Città  o Comune 
di  una  provincia  si  usino  misure  o pesi  propri  di 
di  altre  provincie.  Si  avverte  che  in  tal  caso,  nelle 
tavole  speciali  questa  misura  o peso  si  ò consi- 
derato come  proprio  di  quel  dato  luogo,  citando 
però  la  provincia  cui  appartiene. 

Nelle  tavole  di  ragguaglio  per  le  Città  del 
Regno  Italico  pubblicate  sotto  il  governo  Francese, 
si  pensò  di  sostituire  una  nomenclatura  italiana 
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a quella  che  comunemente  è usata.  Così  per  esem- 
pio il  Decimetro  si  chiamava  Palmo,  il  Centime- 
tro, Diio,  il  Millimetro,  Atomo  ec.  In  queste  tavole 
si  è conservata  la  consueta  nomenclatura  ormai 
a tutti  notissima;  quindi  nelle  misure  lineari. 


Chilometro Mille  metri 

Ectometro Cento 

Decametro Dieci 

Metro Unità  (I) 

Decimetro Decima  parte  del  metro 


Millimetro Millesima 


(1)  La  quarta  parte  del  meridiano  terrestre  alla  latitudine 
di  45°  forma  la  base  di  tutto  il  sistema  metrico.  Questa  ri- 
sulta di  30,784,320  piedi  parigini,  essendo  il  piede  la  sesta 
parte  della  tesa  o hexapeda , e di  quella  precisamente  che 
era  stata  adoperata  nella  misura  del  grado  nel  Perù.  La  dieci- 
millionesima parte  del  quarto  del  meridiano  terrestre,  ovvero 
una  lunghezza  di  3 piedi  0 poi.  11  lin.  è la  misura 

lineare,  che  si  chiamò  Metro  sostituita  all'antica  tesa  parigi- 
na. Il  qu.irto  dunque  del  meridiano  terrestre  s'immagina  di 
10,000,000  di  metri,  e quindi  le  divisioni 

1,000,000”  decima  parte  o decade,  o dieci  gradi  ter- 
restri. 

100.000  centesima,  o grado  terrestre 

10.000  millesima,  o miriametro 

1.000  diecimillesima,  o Chilometro 

100  cento  millesima,  o Ectometro 

10  millionesima,  o Decametro 

1 diecimillionesima,  o Metro 

l.a  decade,  o il  grado  sono  le  grandi  misure  geografiche. 

Il  miriametro  e il  Chilometro  sono  le  grandi  misure  itine- 
rarie. 

l.' ectometro  e il  decametro  si  usano  nell’agrimensura. 

Il  metro  serve  alle  arti  c al  commercio. 
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Dalla  unità  principale  delle  misure  lineari, 
cioè  dal  Metro , prendono  origine  tutte  le  altre 
misure. 

Per  le  misure  di  capacità  per  gli  Aridi,  e pei 
Liquidi  l’unità  è il ZiVro.  Un  cubo  il  cui  lato  sia  un 
decimetro  ripieno  di  un  fluido,  o di  una  materia 
arida;  o un  vaso,  qualunque  siasi  la  sua  forma, 
che  contenga  esattamente  quella  quantità  di  fluido 
■o  di  materia  arida  che  si  contiene  in  un  cubo  il 
cui  lato  ò la  decima  parte  del  metro,  dicesi  litro 
quindi 

Chilolitro.; Mille  litri 

Ectolitro Cento 

Decalitro Dieci 

Litro ..........Unità 

Decilitro Decima  parte  del  litro 

Centilitro Centesima 

Millilitro... Millesima 

Riguardo  ai  Pesi  l’unità  è il  Grammo,  equi- 
valente al  peso  dell'acqua  distillata  alla  sua  mas- 
sima densità,  e pesata  nel  vuoto  che  si  contiene 
in  un  piccolo  cubo  il  cui  lato  è un  centimetro,  t> 
la  centesima  parte  del  metro;  quindi 


L’antica  divisione  del  circolo  in  quattro  quadranti  cia- 
scuno di  90°;  il  grado  in  60  minuti  primi,  c il  primo  in  60 
minuti  iecondi  è ancora  in  uso. 

Nella  divisione  decimale  il  quadrante  è diviso  in  100°; 
il  grado  in  100  minuti  primi;  il  primo  in  100  minuti  secondi; 
quindi  10  gradi  nuovi  tfrrettri,  ognuno  di  100,000"  corrispon-  ' 
deranno  a nove  gradi  antichi  esattamente  ; il  minuto  primo  , 
decimale  corrisponderà  a 1000",  o al  chilometro,  e il  secondo 
decimate  corrisponderà  a 10",  o al  decametro. 
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Cliiingratnmo.. Mille  grammi 
Eclogrammo  ...Cento  .•  ••  . 

Decagrammo...Dieci 

Grammo Unità  (2) 

Decigrammo  ...Decima  parte  del  grammo 
Centigramino  ..Centesima 
Milligrammo. ..Millesima 

La  divisione  decimale  che  seguono  queste' 
unità  nei  loro  multipli  e submultipli,  rendono  di . 
. somma  facilità  i calcoli  e le  riduzioni.  Sarebbe 
cosa  inutile  entrare  a parlare  dei  calcoli  e ridu- 
zioni: la  teorica  delle  frazioni  decimali  si  trova 
sviluppata  in  ogni  corso  di  Aritmetica  elementare. 
Le  nostre  tavole  presentano  le  riduzioni  delle  ati- 
tiche  misure  nelle  nuove.  Si  è poi  pensato  di  no- • 
tare  per  ognuna  delle  Gssate  unità  il  v^tlorc  cor- 
rispondente delle  antiche  misure.  Questi  rapporti . 
rarissime  volte  sono  esatti,  quindi  le  infime- parti 


(2).  II  tirammo,  come  si  è detto,  equivale  al -peso  del-  • 
l'acqua  distillata  contenuta-  in  un  piccolo  cubo,  il  cui  lato  è 
un  centimetro,  alla  sua  massima  denshà  e pesata  nel  vuoto.  - 
L’esperienza  però  fu  tentata  coll’acqua  distillata  contenuta  in 
un  cubo  il  cui  lato  era  decimetro,  e si  trovò  che  pelava  18827 
grani  e' lOQ  dell'antica  libbra  francese  ; il  grammo  dunque 
millesima  parte  di  questo  peso,  equivarrà  al  peso  di  gra- 
ni 18,8271.5  della  libbra  francese  equivalenti  a grani  20,38506 
della  libbra  romana. 

Il  peso  dunque  di  un-  grammo  è minore  del  peso  detto 
denaro  della  libbra  romana,  il  quale  corrisponde  a ; grani  24. 

II- grammo  e i suoi  sub-multipli  sono  piccoli  pesi;  quindi 
nelle  tavole  dei  pesi  si  prende  per  unità-  il  Chilogrammo,  e 
quindi  Ectogrammo,  Decagrammo  e decimali;  e 'cosi  la  prlhia 
cifra  decimale  indica  il  grammo  e le  altre  con  ordine  i sub- 
multipli  del  grammo  medesimo.  • 
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si  danno  in  decimali j possono  essere  di  somma 
utilità  a quelli  che  tenaci  delle  antiche  misure, 
bramano  farne  il  confronto  colle  nuove.  Così  per 
esempio,  100  metri  di  tela  si  vedranno  corrispon- 
dere a canne  50,  palmo  1 e ®/g  palmo  della 
canna  mercantile  romana;  un  Èctolitro,  o cento 
litri  di  Vino  saranno  corrispondenti  a Barile  uno, 
Boccali  22,  Fogliette  3 e Vto  Foglietta. 

Nel  compilare  queste  tavole  si  è posto  in 
opera  ogni  possibile  diligenza  nel  confrontare  i 
diversi  rapporti  che  si  trovano  già  pubblicati  in 
molti  libri  con  quelli  che  recentemente  ha  pub- 
blicati la  Presidenza  del  Censo;  in  caso  di  discre- 
panza si  sono  domandati  i necessari  schiarimenti; 
si  deve  però  confessare  che  i rapporti  del  Censo 
sono  i più  esatti,  e a questi  ci  siamo  attenuti  esclu- 
sivamente, riguardo  alle  misure  lineari  del  Piede, 
riguardo  alle  misure  di  capacità  per  gli  Aridi  e 
pei  Liquidi,  e riguardo  ai  Pesi.  1 compilatori  di 
queste  tavole  col  savio  e giusto  loro  discernimento, 
coll'ajuto  e l'opera  di  Uomini  istruiti  e dotti,  hanno 
portato  quel  lavoro  a quel  grado  di  perfeziona- 
mento cui  possono  giungere  le  umane  cose. 

Riguardo  però  alle  misure  Lineari  mercantili. 
Braccio,  Canna  ec.  non  si  è trascurato  di  confron- 
tare insieme  i ragguagli  già  cogniti,  e in  caso  di 
notabile  differenza  si  sono  interpellate  le  locali  auto- 
rità, allìnchè  fossero  verificati  da  persone  idonee 
ed  istruite.  Ci  giova  dunque  sperare,  che  le  no- 
stre tavole,  e per  la  disposizione  che  loro  abbiamo 
dato,  e per  la  esattezza  e precisione  dei  notati  rag- 
guagli, possano  meritare  buona  accoglienza,  e som- 
ma fiducia. 
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MISURE  LINEARI 


Il  giurisconsulto  Luca  Peto  nell'anno  1535 
fece  stabilire  nel  Campidoglio,  e precisamente  nel 
cortile  del  palazzo  detto  dei  Conservatori  una  la- 
pide per  conservare  in  essa  impressi  i campioni  del- 
le principali  misure  lineari  romane.  Queste  sono 

La  canna  architettonica  divisa  in  dicci  palmi., 
il  palmo  in  dodici  once,  l’oncia  in  cinque  minuti. 

La  canna  mercantile  divisa  in  otto  palmi. 

II  braccio  mercantile  ■ diviso  in  quattro  palmi. 
Questi  però  sono  più  piccoli  di  quelli  della  canpa 
mercantile. 

II  braccio  da  tessitore  lungo  tre  palmi  del  brac- 
cio. mercantile. 

Lo  stajblo  misura  agrimensoria.  Lo  stajolo  si 
compone  di  sessantanove  once  della  canna  archi- 
' tettonica.  Dieci  stajoli  formano  la  catena  agrimen- 
soria romana. 

La  commissione  de'pesi  e misure  stabilita  in 
Roma  nel  tempo  del  governo  napoleonico  procurò 
di  fissare  gli  esatti  rapporti  di  queste  misure  li- 
neari coll’antica  tesa  francese  e col  metro.  Prese 
però  in  considerazione  la  canna  architettonica,  la 
canna  mercantile,  e il  braccio  mercantile.  Le  altre 
due,  cioè  il  braccio  da  tessitore  e lo  stajolo,  ave- 
vano già  un  determinato  rapporto  col  braccio  mer- 
cantile, e colla  canna  architettonica. 

Gli  antichi  romani  avevano  una  misura  li- 
neare detta  piede,  e quindi  la  loro  decempeda  che 
si  componeva  di  dieci  piedi.  Di  questa  misura. 


Digitized  by  Google 


12 

cioè  del  piede,  si  trovano  quattro  moduli;  lo  Sla- 
tinano, il  Coluziano,  YEbuziano  e il  Capponiano.  Le 
misure  non  sono  conformi,  ma  non  si  va  lungi 
dal  vero  coll’asserire  che  l’antico  piede  romano 
corrisponda  a 16  once  della  canna  architettonica. 

Dalle  indagini  le  più  scrupolose  praticate  dalla 
Commissione  si  ebbero  i segu<yili  risultamenti. 
Canna  architettonica...  2.“  234218219  — ■ 

Canna  mercantile 1.  992000000 

Braccio  mercantile 0.  848186667 

Le  misure  lineari  più  esitate  sono  le  prime 
due,  alle  quali  può  aggiungersi  la 

Catena  agrimensoria...  12."  846754765 

Deve  però  notarsi  che  Roma  aveva  nelle  sue 
misure  lineari  quella  stessa  che  per  antonomasia 
si  volle  chiamar  metro,  quella  che  dicesi  presa  dalla 
natura,  quella  hnalmente  che  Gssata  come  misura 
lineare  universale  doveva  servire  di  base  a tutte 
le  altre  misure  di  superfìcie,  di  capacità,  di  peso. 
Difatti  la  mezza  canna  mercantile  differisce  dal 
metro  di  soli  quattro  millimetri,  quindi  si  dice  co- 
munemente che  il  metro  equivale  a palmi  4 della 
canna  mercantile,  essendo  però  il  vero  rapporto 
palmi  4.  016.  Qui  però  deve  riflettersi  che  la  terra 
non  è di  figura  sferica,  nè  può  dirsi  uno  sferoide 
di  rivoluzione;  quindi  nel  calcolare  il  quarto  del 
meridiano  terrestre  la  cui  diecimillionesima  parte 
doveva  formare  la  lunghezza  lineare  del  metro,  si 
prese  uno  schiacciamento  dello  sferoide  terrestre, 
e risultò  il  metro  di  lin.443,  296  dell’antica  tesa 
di  Francia.  Questa  è la  lunghezza  lineare  del  me- 
tro cosi  detto  legale  cui  si  riportano  tutte  le  sva- 
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riale  misure  lineari.  Nella  ipotesi  però  di  un  altro 
schiacciamento  il  metro  si  trova  equivalente  a lin. 
443,375  della  stessa  tesa.  Variando  lo  schiaccia- 
mento su  cui,  attesa  la  figura  irregolare  della  terra, 
non  sono  concordi  gli  astronomi,  varia  necessaria- 
mente la  lunghezza  del  metro  o della  diecimillio- 
nesima parte  del  quarto  del  meridiano  terrestre. 
Questa  osservazione  era  necessaria  affinchè  si  co- 
noscesse che  tutti  i rapporti  delle  diverse  misure 
e pesi  dello  Stato  Pontificio  si  riferiscono  al  metro 
legale,  cioè  a quello  che  si  compone  di  lin.  443,296 
della  tesa  parigina. 

Deve  finalmente  osservarsi  che  nelle  nostre 
tavole  non  sono  comprese  le  misure  superficiali  e > 
quelle  di  volume  o solidità.  L'unità  di  misura  su- 
perficiale è il  metro  quadralo',  l’unità  di  misura 
di  volume  è il  metro  cubico.  Date  le  misure  lineari 
si  passa  facilmente  a quelle  di  superficie  e di  vo- 
lume colle  semplici  regole  deH’aritmetica , avver- 
tendo che  il  metro  quadrato  vien  formato  da  100 
decimetri  quadrati,  e il  decimetro  da  100  centi- 
metri  quadrati,  e il  centimetro  da  100  millimetri 
quadrati;  che  il  metro  cubico  si  compone  di  1000 
decimetri  cubici,  il  decimetro  da  1000  centimetri 
cubici,  e il  centimetro  da  1000  millimetri  cubici. 

Se  dunque  la  canna  architettonica  equivale  a 
2.“  234218219,  la  canna  architettonica  quadrata, 
ovvero  100  palmi  quadrati  corrisponderanno  a 


metri 

quad. 

4 

decim. 

quad. 

99 

ccntim. 

quad. 

16 

inilliin. 

quad. 

94 
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C la  canna  cubica,  o 1000  palmi  cubici  cquivar-' 
ranno  a . 

metri  cubici  11 
. decim.  cubici  152 

centim.  cubici  534 
millim.  cubici  357 

Lo  stesso  dicasi  di  tutte  le  altre  misure  li- 
neari. Riguardo  poi  alle  misure  agrarie,  le  tavole 
pubblicate  dal  dicastero  del  Censo  nell’anno  1850 
sono  quelle  che  debbono  seguirsi  dagli  agrimensori 
onde  ridurre  le  antiche  misure  al  sistema  metrico. 

Per  dare  però  una  qualche  idea  su  di  queste 
misure  diremo,  che  negli  usi  Agrari  si  adopera  lo 
Stajolo  quadrato  da  cui  nascono  due  misure  dj 
Campagna,  cioè,  la  Pezza,  e il  Rubbio. 

La  Pezza  serve  per  unità  di  misura  nei  ter- 
reni chiusi,  come  Vigne,  Giardini,  Orti,  ec.  Questa 
è un  quadrato  1600  Stajoli  quadrati  che,  corri- 
spondono a 16  Catene  quadrate  di  Agrimensore, 
ovvero  a 529  Canne  Architettoniche  quadrate. 

Il  Rubbio  serve  per  unità  di  misura  pei  ter- 
reni aperti  come  Prati,  seminativi  ec.  e si  com- 
pone di  11200  Stajoli,  o 112  Catene  AgrimensOrie 
quadrate,  equivalenti  a 3703  Canne  quadrate  di 
Architetto. 

Negli  usi  Topografici  poi  l’unità  di  misura  è 
il  miglio  quadrato,  il  quale  corrisponde  a 1 000000 
di  Passi  geometrici  quadrati. 

Nelle  misure  moderne  dei  terreni  l’unità  è 
un  quadrato  che  ha  per  lato  un  Decametro , c 
si  chiama  Ara,  negli  usi  Topografici  l’unità  ò un 
quadrato,  che  ha  per  lato  un  Chilometro. 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI  ■ 

Il  Grano  si  valuta  a liubbia.  Due  misure  cWa- 
mate  Rubbiatclle  compongono  il  Rubbio  Romano 
di  Grano.  La  Rubbiatella  si  compone  di  due  Quar- 
te, ovvero  di  Undici  Scorzi;  quindi  il  Rubbio 
contiene  Quattro  Quarte,  o Yentidue  Scorzi. 

Lo  Scorzo  si  divide  in  due  mezzi  Scorzi,  c 
il  mezzo  Scorzo  in  due  Quartucci,  e il  Quartuc- 
cio  in  due  mezzi  Quartucci. 

Le  riduzioni  sono  le  seguenti 
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Mezzo  Rubbio,  o Scorzi  undici. 
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2 
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294 
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5006 

La  Biada  si  misura  parimenti  a Rubbia,  e il 
Rubbio  si  divide  in  Quattro  Quarte.  Questo  Rubbio 
però  è di  una  minore  capacità  di  quello  del  Grano.-. 
L’acqua  distillata  contenuta  nella  capacità  del  Rub- 
bio Romano  da  Grano, -pesa  Chilogrammi  294,  465. 
Nella  capacità  del  Rubbio  da  Biada,  pesa  Chilo-- 
logrammi  249,458. 

Riguardo  agli  altri  Aridi,  si  pongono  le  an-’ 
notazioni  che, si  trovano  nelle  Tavole  pubblicate 


16 

dalla  Presidenza  del  Censo  nel  1855,  le  quali 
sono  le  seguenti 

La  divisione  del  rubbio  in  rubbiatellc  fu  adot- 
tata per  comodo  del  piccolo  commercio,  ma  ora 
non  è più  in  uso. 

Si  va  generalizzando  anche  in  Roma  l'uso 
di  vendere  il  grano  a peso,  considerando  sempre 
il  rubbio  di  libbre  640  e questo  deriva  talvolta 
dall’ utile,  dipendente  dalla  gravità  speciGca  del 
grano,  che  possono  ricavare  i venditori  di  questo 
genere  nel  seguir  questa  pratica. 

Le  misure  che  dividono  il  rubbio  sogliono 
farsi  a raso,  eccettuato  lo  scorzo,  il  mezzo  scorzo, 
il  quartuccio  ed  il  mezzo  quartuccio  che  si  usano 
col  colmo. 

Il  rubbio  di  farina  pesa  libbre  720,  onde  un 
ettolitro  è eguale  a chilogr.  82.82. 

11  rubbio  di  grano  pesa  libre  640,  onde  un 
ettolitro  è eguale  a chilogr.  73.70. 

11  rubbio  di  granturco,  di  fava,  di  ceci^  di 
fagiuoli,  pesa  libbre  720,  onde  un  ettolitro  è eguale 
a chilogr.  82.82. 

Il  rubbio  di  biada  od  avena  pesa  libbre  400. 
Evvi  ancora  il  rubbio  di  biada  dei  peso  di  lib- 
bre 720  e può  dirsi  legale,  perchè  riconosciuto 
dal  Tribunale  competente.  Presentemente  la  mi- 
sura della  biada  si  fa  colla  quarta  di  grano,  cal- 
colando cinque  di  queste  a raso  per  ogni  rubbio. 

Il  rubbio  di  segala  e di  riso  pesa  libbre  560, 
onde  un  ettolitro  è eguale  a chilogr.  64.46. 

Il  rubbio  di  lupini  di  lenticchia  pesa  libbre  640 
(come  il  rubbio  di  grano),  onde  un  ettolitro  è 
eguale  a chilogr.  73.70. 
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Le  castagne,  i marroni,  le  noci  si  misurano 
a libbre  100  ed  anche  a rubbio  del  peso  di  lib- 
bre 720. 

Il  sale  nero  si  misurava  ancora  a rubbia,  ed 
il  peso  dell’  acqua  distillata  contenutavi  era  di  chi- 
logrammi 1 64, 598348  ; s’introdusse  poi  l'uso  di 
venderlo  a poso  in  ragione  di  libbre  600  romane 
per  rubbio  pari  a chilogrammi  203,443109. 

Il  lino  e la  canepa  si  misurano  in  ragione  di 
libbre  100,  ossiano  chilogrammi  33,907185. 

Il  fieno  si  misura  a soma  dei  peso  di  lib- 
bre 300  pari  a chilogrammi  101,7216. 

La  legna  da  fuoco  grossa  si  vende  a passo, 
lungo  palmi  ardi.  14  alto  davanti  palmi  5,  die- 
tro palmi  4 I profondo  palmi  3 | , è quindi  della 
cubicità  di  pai.  c.  232.  75  ossiano  m.  c.  2,595772. 
— Si  vende  anche  a catasta  lunga  palmi  arch.  18 
ed  once  11,  alta  palmi  8.  3,  prof,  palmi  5.  11, 
e quindi  la  sua  cubicità  risulta  di  p.  c.  928.  57  5 
pari  a m.  c.  10,379024. — Una  catasta  di  legna 
da  ardere  di  pezzi  lunghi  un  metro,  e disposti  in 
modo  che  formino  un  dado  di  un  metro  di  base 
ed  uno  di  altezza,  chiamasi  stero. — La  decima  parte 
di  questo  cubo  è chiamata  «decistéro,  ed  il  decu- 
plo, decastèro.  Lungo  le  spiagge  del  mediterraneo 
si  usa  una  misura  particolare,  cioè  una  catasta 
denominata  canna  di  legtia  composta  di  pezzi  lun- 
ghi pai.  5 ed  once  11  arch.  ed  è lunga  pai.  18 
ed  once  1 1 alta  palmi  8.  3. 

Le  fascine  da  forno  si  vendono  a carrettate 
di  fascine  100  ed  ogni  fascina  .asciutta  pesa  chi- 
logrammi 7. 

Il  carbone  si  vende  a balla,  che  è un  sacco 
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largo  palmi  mercantili  2 3/i  lungo  palmi  6;  e 
generalmente  si  vende  a sacco  largo  palmi  2 1/4- 
lungo  palmi  5 del  peso  di  chilogrammi  50. 

La  canna  architellonica  cubica  pei  volumi  e 
scavamenti  è eguale  a metri  cubi  11,1526164696 
ed  è divisa  in  palmi  cubici  1000;  il  palmo  in 
once  cube  1728;  l’oncia  in  minuti  cubi  125; 
c quindi  il  palmo  cubo  è eguale  a metri  cu- 
bi 0,0111526166 — l’oncia  cuba  a metri  cubi 
0,000006454  il  minuto  cubo  a m.  c.  0,000000516. 

Pel  trasporto  dei  materiali  minuti,  cioè  dei 
mattoni,  delle  terre,  della  pozzolana  si  fa  uso  della 
carretta  a cassa  della  capacità  di  palmi  cubici  31,67, 
eguale  a metri  cubi  0,353166. — Si  suol  dividere 
in  16  scorzi  dotti  da  pozzolana,  per  cui  uno  scorzo 
è eguale  a palmi  cubici  1.  47/48  = a decim.  cu- 
bi 22,073. — La  barrozza  a cassa  tirata  da  buoi  ha 
la  capacità  di  carrette  1 3 , ovvero  di  24  scorzi 
di  pozzolana,  cioè  di  palmi  cub.  47  3 , eguale  a 
decim.  cubi  525,749;  ha  una  lunghezza  interna 
di  palmi  arch.  6 1/3-,  una  larghezza  davanti  di 
pai.  2,3/4,  di  dietro  di  pai.  3,  1/4,  un  altezza 
di  pai.  2 3. — 1 mattoni  si  distinguono  in  diverse 
qualità  e dimensioni,  secondo  reditto  camerale  25 
settembre  1821. — Il  mattone  ordinario  è lungo  once 
rom.  15  pari  a millim.  279;  è largo  once  7.50  = 
millim.  140;  è grosso  orice  2 = millim.  37  ; il  suo 
volume  è di  m.  c.  0,00  H 45  ed  il  peso  è di  chi- 
logr.  2,390. — Il  mattone  zoccolo  è lungo  once  15  = 
millim.  279,  è largo  once  7.  50  = millim.  140;  è 
grosso  once  4 = millim.  74:  il  suo  volume  è di 
m.  c.  0,002890,  ed  il  peso  è eguale  a chilogram- 
mi 4,780. — Il  mattone  grosso  è lungo  once  18  = 
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millim.  335,  è largo  once  9 = millim.  168;  è gros- 
so oncc  2.  50  = millim.  47  ; ha  il  volume  di  met. 
cubi  0,002645,  il  peso  in  chilogr.  4,375. — La  pia- 
nella è lunga  once  17  = millim.  317;  è larga  on- 
ce 8.  50  = millim.  158,  è grossa  once  1.  50  = mil- 
lim. 28:  ha  un  volume  di  m.  c.  0,001402,  il  pe- 
so di  chilogr.  2,319. — Il  quadruccio  è lungo  once  14 
= millim.  261;  è largo  once  5.  50  = millim.  102;  è 
grosso  once  2.  20=-millim.  41,  ha  un  volume  di 
m.  c.  0,001092;  un  peso  di  chilogr.  1,806. — Il 
mallone  quadro  é lungo  e largo  once  12  = millim. 
223;  è grosso  once  1.  50  = millim.  28;  ha  un  vo- 
lume di  m.  c.  0,001392;  un  peso  di  chilogr.  2,302. 
— La  tegola  piana  è lunga  oiice  21  = millim.  391; 
è larga  once  17,30  = millim.  322,  è grossa  on- 
ce 1,40  = millim.  26;  ha  un  volume  di  met.  cubi 
0,004021;  un  peso  di  chilogr.  6,651. — Il  canale 
è lungo  once  21  = millim.  391;  ha  una  larghezza 
media  di  once  8,65  = millim.  161;  una  grossezza 
di  once  1,20  = millim.  22,  ed  ha  il  volume  ed  il 
peso  rispettivo,  ricavato  dalle  precise  dimensioni, 
dipendentemente  dalle  Ggure  particolari,  di  met. 
cub.  0,002084,  di  chilogr.  3,447. 

La  pozzolana  si  misura  anche  a sacchi,  dei 
quali  8 formano  la  capacità  di  una  carretta.  Il 
sacco  è lungo  pai.  4 e largo  aperto  pai.  2 | mere. 

Una  carrettata  di  travertino  od  altra  pietra 
da  taglio  che  abbia  un  volume  di  palmi  cubi  30, 
ossiano  m.  c.  0,334,  contiene  N.  333  mattoni  or- 
dinarj,  pianelle  e quadrucci. — N.  166  mattoni  gro^ 
si. — N.  100  mattoni  quadri. — N.  30p  canali  o coppi 
— N.  1 33  tegole. — N.  200  tegolcmaritate(tegole  1 00, 
canali  100). — N.  67  grondali. — N.  300  quadrucci 
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o baslardoni  di  lava  basaltina  por  le  selciate. — N.  30 
guide  da  selciata. — N.  60  raostaccioli. 

La  calcina  viva  non  si  misura,  ma  si  pesa, 
e libbre  400  di  calcina  viva  pari  a chilogrammi 
1 3.5,629  formano  il  peso  o soma  portata  da  un  ca- 
vallo; 4 pesi  formano  una  carretta,  e 6 formano 
una  barrozza.  Una  carretta  di  calcina  smorzata 
porta  un  peso  e mezzo , il  che  forma  un  solido 
di  palmi  arch.  cubi  28  pari  a decim.  cubi  312,273. 

Il  legname  da  costruzione  si  vende  colla  mi- 
sura francese  detta  solita , che  si  suppone  una 
trave  lunga  12  piedi  della  tesa  francese,  alta  6 
pollici,  e larga  parimenti  6 pollici,  equivalente  a 
3 piedi  parigini  cubi  = pai.  cubici  arch.  9 onc.  381  == 
decim.  cubi  102,83176578.  Si  divide  la  solita  in 
6 piedi,  il  piede  in  12  pollici,  il  pollice  in  12  li* 
nee;  per  cui  il  piede  ha  un  volume  di  864  pol- 
lici cubici  parigini,  o palmi  cubi  arch.  1 once 
927  i =decim.  cubi  17,13862763. — Il  pollice  di 
soliva  è eguale  a 72  pollici  parigini  cubi,  ovvero 
ad  once  arch.  cube  221.  1/4  pari  a decim.  cu- 
bi 1,42821897. — La  linea  è eguale  a 6 pollici 
cubi  parig.  ovvero  ad  once  cubiche  rom.  18  | = 
a centfm.  cubi  119,018247. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO, 

E ALTRI  LIQUIDI. 


. Per  la  misura  de'  liquidi  vi  sono  due  Barili; 
il  primo  detto  Barile  da  Vino , l’altro  Barile  da 
Olio. 
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Barile  da  Vino 

Questo  si  divide  in  due  mezzi  Barili,  e il  mez- 
zo Barile  in  due  Quartaroli.  Nella  vendita  dei  Li- 
quidi a minuto  si  fa  uso  del  Boccale,  il  quale  si 
divide  in  quattro  Foglietto,  e la  Foglietta  in  due 
mezze  Foglietto.  Le  note  suddivisioni  sono 


Barile  di  Boccali 32 

Mezzo  Barile  di  Boccali....!  6 

Quartarolo  di  Boccali 8 

Boccale  di  Foglietto 4 

Botte  di  Barili 16 

Soma  di  Barili 2 


Il  Barile  da  Vino  serve  anche  per  l’Aceto  , 
Acquavite,  ed  altri  Liquori. 

L’Aceto,  TAcquavite,  i Liquori,  il  Latte  si  mi- 
surano come  il  Vino;  ed  il  peso  medio  del  Vino 
contenuto  in  un  Boccale  è di  libbre  romane  5 » 

ossiano  Chilogrammi  0,9918.  Il  peso  reale  di  que- 
sto liquido  dipende  dalla  quantità  di  Alcool  che 
contiene,  il  quale  nel  suo  stato  di  purezza  ha  il 
peso  specifico  di  Chilogr.  0,792.  Tre  fogliette  di 
Vino,  costituiscono  il  fiasco  da  Oste,  e dieci  fo- 
gliette una  Coppella.  Un  carretto  di  Vino,  tirato 
da  un  Cavallo,  carico  di  Barili  otto,  avrà  il  peso 
di  libbre  1365  '/j»  eguale  a Chilogr.  462,946. 

Barile  da  Olio 

Anche  questo  si  divide  in  due  mezzi  Barili; 
il  mezzo  Barile  in  due  Quartaroli.  Nelle  vendite  a 
minuto  si  fa  uso  del  Boccale,  mezzo  Boccale,  Fo- 
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glietta,  mezza  Foglietta,  e Quartuccia.  Le  suddi- 


visioni sonò 

Barile  di  Boccali 28 

Mezzo  Barile  di  Boccali....!  4 

Quartarolo  di  Boccali 7 

Boccale  di  Fogliette 4 

Soma  di  Boccali 80 


Pelle,  0 Mastello  di  Boc....40 
li  peso  medio  di  un  Barile  d’OIio  di  Oliva, 
è di  libbre  152  Yj  ossiano  Chilogrammi  51,426; 
quindi  il  Boccale  pesa  libbre  5.5,  pari  a Chilo- 
grammi 1,835.  La  gravità  speciGca  di  un  Litro 
d’  Olio  puro  delle  Province  Romane , è di  Chilo- 
grammi 0,895.  Barili  583  da  Olio,  equivalgono  in 
capacità,  a Barili  575  circa,  da  Vino. 

La  stessaCommissione  stabili  i seguenti  rapporti 


LIQUIDI 

Litri 

Decilitri  | 

Centilitri 

Decimali 

1 

Boccale  da  Vino 

1 

8 

2 

3174 

Barile 

58 

3 

4 

Botte 

4 

6 

Boccale  da  Olio 

2 

0 

5 

Barile 

57 

4 

8 
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La  libbra  romana  è composta  di  6912  grani. 
Stando  a questa  minima  unità,  l’antica  libbra  fran- 
cese, 0 il  così  detto  peso  di  Marco  si  componeva 
di  grani  9978,60605349. 

La  nuova  libbra  o Chilogrammo  contiene  gra- 
ni 20385,06  e quindi  il  grammo  corrisponde  a gra- 
ni 20,38506  della  libbra  romana. 

Le  note  divisioni  della  libbra  romana  sono 
Libbra  in  once  12 
Oncia  in  denari  24 
Denaro  in  grani  24 

La  decina  è il  peso  di  10  libbre.  I grandi  pesi 
si  valutano  a centinaja  e a migliaja  di  libbre.  11 
carico  de’  bastimenti  e delle  barche  da  6umc  si 
valuta  a peso  di  rubbia  di  grano.  Il  rubbio  di  grano 
pesa  640  libbre. 

La  libbra  medicinale  ha  la  seguente  divisione 
Libbra  in  once  12 
Oncia  in  dramme  8 
Dramma  in  scrupoli  3 
Scrupolo  in  grani  24 
Grano  in  parti  ventiquattro. 

La  minima  unità  dunque  è la  ventiquattre- 
' sima  parte  del  grano  della  libbra  commerciale. 

COMARCA 

I comuni  della  Comarca  seguono,  come  ri- 
sulta daU’annesso  elenco,  quasi  tutti  la  misura  ro- 
mana. Piccole  sono  le  variazioni,  le  quali  non  ri- 
guardano tanto  la  quantità,  quanto  le  diverse 
unità  di  cui  si  compongono. 
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ROMA 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 
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ROMA 


MtSURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 
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1 
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14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 
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Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  lilibre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  HEDICl.NALI 
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0 
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0 
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Libbra  di  Onre  12 
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3 
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CAMERATA 

MISURE  LINEARI 
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TIHO 

1 Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Foglietto  2 

0 

9 

1 

1587  ' 

Boccale  di  Mezzi  2 

* 

8 

2 

3175  • 

1 Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,1939. 

ouo 

Foglietta 

0 

5 

5 

56 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

2 

2416 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,80. 
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SUBIACO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MBRCANTai 

CHILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

R 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

Il  Chilogrammo  equioale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

339 

0 

7 

1,850 

PMI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  dì  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

0 

9,07185 
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ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  COMARCA  DI  ROMA 

— HH— 


Roma Misure  in  tutto  proprie  Tavola 

N.“  25. 

Affilr Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi,  come  Roma;  per  gli  Aridi 
come  Subisco. 

Agosta Segue  in  tutto  Roma. 

Albano.  Segue  in  tutto  Roma. 

Angcillara Segue  in  tutto  Roma. 

Articoli  Corrado.  . . . Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi  come  Roma  ; per  gli  Aridi, 
come  Camerata 

Ardea Segue  in  tutto  Roma. 

.\riccia Segue  in  tutto  Roma. 

Arsoli Segue  in  tutto  Roma. 

Bracciano Segue  in  tutto  Roma. 

Camerata  ........  Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi  come  Roma;  per  gli  Aridi, 
come  Anagni,  Tavola  N.°  30. 

Campagnano Segue  in  tutto  Roma. 

Cantalupo  Bardella  . . Segue  in  tutto  Roma. 

Canterano Misure  Lineari,  pel  Vino  e Pesi, 

come  Roma;  per  gli  Aridi,  e 
Olio,  come  Subisco. 

Capranica Segue  in  tutto  Roma. 

Casape Segue  in  tutto  Roma. 

Castel  Chiodato  ....  Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi,  come  Roma;  per  gli  Aridi, 
come  Camerata. 

Castel  Gandolfo  ....  Segue  in  lutto  Roma. 

Castel  Madama Segue  in  tutto  Roma. 


Castel  Nuovo  di  Porto.  Segue  in  tutto  Roma. 
Castel  S.  Pietro.  . . . Segue  in  tutto  Roma. 
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Cave Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi  come  Roma;  per  gli  Aridi, 
come  Gcnazzano. 

Cebreto Misure  Lineari,  dì  Liquidi,  e dì 

Pesi  come  Roma  ; per  gli  Aridi 
come  Subiaco. 

Cervara Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e dì 

• Pesi,  come  Roma;  per  gli  Aridi 

come  Camerata. 

Cesano Segue  in  tutto  Roma. 

CiciLiANO Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

, Pesi,  come  Roma  ; per  gli  Aridi 

come  Camerata.  ’ 

Civita  Lavinia Segue  in  tutto  Roma. 

CiviTELLA  (di  Licenxa),  . Segue  in  tutto  Roma. 

Cn'iTELLA Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi  come  Roma;  per  gli  Aridi 
come  Subiaco. 

CiviTBLLA  S.  Paolo.  . . Segue  in  tutto  Roma. 

Colonna Segue  in  tutto  Roma. 

Cretone Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi  come  Roma;  per  gli  Aridi 
come  Camerata. 

Piano Segue  in  tutto  Roma. 

Filacciano Segue  in  tutto  Roma. 

Fornello Segue  in  tutto  Roma. 

Frascati Segue  in  tutto  Roma. 

Gallicano Segue  in  tutto  Roma. 

Genazzano Misure  Lineari,  di  Lìquidi,  c di 

Pesi  come  Roma  ; per  gli  Aridi 
propria.  Tavola  N.®  34. 

Genzano Segue  in  tutto  Roma. 

Gerano Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi  come  Roma;  per  gli  Aridi 
come  Subiaco. 

Grottaferrata Segue  in  tutto  Roma. 

Gcadagnolo Segue  in  tutto  Roma. 

Jenne.  . Misure  Lineari,  di  Liquidi,  c di 

Pesi  come  Roma;  per  gli  Aridi 
come  Subiaco. 

Leprignano Segue  in  tutto  Roma. 
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i.lCB^ZA Segue  in  tutto  Roma. 

Magliano  Pecorarfxcio.  Segue  in  tutto  Roma. 

Marano  {di  Subiaco)  . . Segue  in  tutto  Roma. 

Marino ■ Segue  in  tutto  Roma. 

Mazzano Misure  Lineari,  per  gli  Aridi,  Olio, 

e Pesi  come  Roma;  pel  Vino 
. propria  Tavola  N.°  38. 

Mentana.  . . Misure  Lineari,  di  Liquidi,  c di 

Pesi  come  Roma;  per  gli  Aridi 
propria.  Tavola  N.“  42. 

Monte  Compatri  ....  Segue  in  tutto  Roma. 

.Monte  Flavio Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi  come  Roma  ; per  gli  Aridi 
come  Camerata. 

Monte  Libretti Segue  in  tutto  Roma. 

Monte  Porzio  . . . . ^ . Segue  in  tutto  Roma. 

Monte  Rosi Segue  in  tutto  Roma. 

Monte  Rotondo Segue  in  tutto  Roma. 

Monticelli Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi,  come  Roma;  per  gli  Aridi 
come  Camerata. 

Montorio  Romano  ....  Segue  in  tutto  Roma. 

Moricone.  Segue  in  tutto  Roma. 

Morldpo Segue  in  tutto  Roma. 

Nazzano Segue  in  tutto  Roma. 

Nemi Segue  in  tutto  Roma. 

Nerola Segue  in  tutto  Roma. 

Nettuno Segue  in  tutto  Roma. 

Olevano Segue  in  tutto  Roma. 

Palestrina Segue  in  tutto  Roma. 

Palombara Segue  in  tutto  Roma. 

Percile Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi  come  Roma;  per  gli  Aridi, 
come  Camerata. 

l*isciANO Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi,  come  Roma;  per  gli  Aridi 
come  Genazzano. 

Poli Segue  in  tutto  Roma. 

Ponza Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi,  come  Roma;  per  gPi  Aridi 
come  Subiaco. 
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Ponzano Segue  in  tulio  Roma. 

Riano Segue  in  tutto  Roma. 

Rignano  . . , Segue  in  lutto  Roma. 

Riofbeddo Segue  in  tutto  Roma. 

RoncA  Canterano.  . . . Misure  Lineari,  pel  Vino,  e Pesi 

come  Roma;  per  gli  Aridi,  c 
Olip,  come  Subiaco.  • 

Rocca  di  Cave Misure  Lineari,  di  Liquidi,  c di 

Pesi  come  Roma  ; per  gli  Aridi, 
come  Genazzano. 

Rocca  di  Papa Segue  in  tutto  Roma. 

Rocca  Giovane Misure  Lineari , di  Liquidi , e di 

Pesi  come  Roma;  per  gli  Aridi, 
come  Camerata. 

Rocca  Priora Segue  in  tutto  Roma. 

Rocca  S.  Stefano  . . . Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi,  come  Roma  ; per  gli  Aridi, 
come  Camerata. 

Rojate Misure  Lineari,  pel  Vino,  c Pesi, 

come  Roma;  per  gli  Aridi,  e 
Olio,  come  Subiaco. 

Roviano Misure  Lineari,  per  l'Olio,  c Pesi 

come  Roma  ; per  gli  Aridi  come 
Camerata,  pel  Vino'  propria.  Ta- 
vola N.  46. 

Sambuci Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi  come  Roma;  per  gli  Aridi, 
come  Camerata. 


S.  Angelo  in  Capoccia  . Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi,  come  Roma;  per  gli  Aridi 
come  Camerata. 


S.  Gregorio Segue  in  tutto  Roma. 

S.  Oreste Segue  in  tutto  Roma. 

S.  Polo  de' Cavalieri . . Misure  Lineari,  di  Liquidi,  c di 

Pesi,  come  Roma;  per  gli  Aridi, 
come  Camerata. 

S.  Vito Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi,  come  Roma  ; per  gli  Aridi, 
come  Genazzano. 

Saracinesco Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi,  come  Roma,  per  gli  yVridi, 
come  Camerata. 
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Scarpa Misure  Lineari,  di  Liquidi , e di 

Pesi,  roine  Roma;  per  gli  Aridi, 
come  Camerata. 

ScROFAKO Segue  in  tutto  Roma. 

Stazzano Segue  in  tutto  Roma. 

SuBUCO Misure  Lineari,  pel  Vino,  e Pesi, 

come  Roma;  per  gli  Aridi,  e 
Olio  proprie.  Tavola  N.  50. 

Tivoli Segue  in  tutto  Roma. 

Torrita Segue  in  tutto  Roma. 

Trevignano Segue  in  tutto  Roma. 

Valle  Pietra Misure  Lineari,  di  Liquidi,  e di 

Pesi,  come  Roma  ; per  gli  Aridi, 
come  Camerata. 

Valleinfreda Segue  in  tutto  Roma. 

VicovAEO Segue  In  tutto  Roma. 

VrvABO Segue  in  tutto  Roma. 

Zagarolo Segue  in  tutto  Roma. 
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MISURE  LINEARI 


Varie  sono  le  Misure  Lineari  che  sì  usano 
nella  Provincia  di  Ancona. 

Le  principali  sono  il  Rraccìo,  e il  Piede. 

Il  primo  suol  dividersi  in  Braccio  da  Tele, 
e Panni,  da  Seterìe,  e Drappi,  e in  qualche  luogo 
da  Fettuccie. 

L’  altro  si  divide  in  Piede  Agrimensorio,  da 
Fabbrica,  e da  Legname. 

Queste  misure  variano  nelle  loro  lunghezze, 
e nelle  loro  suddivisioni.  Il  braccio  di  Ancona 
suol  dirsi  il  terzo  della  Canna  mercantile  romana, 
cioè  0."  664;  è però  effettivamente  più  corto,  come 
si  pone  nella  Metrologia,  equivalendo  a 0."  6639658. 
Alcuni  lo  dividono  in  Once  12,  altri  in  8. 

In  altri  luoghi  il  Braccio  è lungo  quanto  il 
Passetto  architettonico,  cioè  tre  palmi  della  Canna 
architettonica  romana, equivalente  a 0.“  670265465. 

La  comune  divisione  del  Piede  è di  Once  12.  In 
alcuni  luoghi  si  usa  la  Canna  di  1 0 piedi , e il 
piede  è divìso  in  2 1 , o 22  Once.  Si  usa  altra  Canna 
detta  Comune  composta  di  Braccia  tre,  e il  Brac- 
cio si  divide  in  Once  40. 

Finalmente  in  altri  luoghi  è in  vigore  una 
piccola  misura  lineare  detta  Palmo,  corrispondente 
al  Palmo  della  Canna  architettonica  romana. 

Deve  poi  notarsi,  che  alcuni  Comuni  invece 
di  adattarsi  alle  misure  che  sono  in  uso  nella  Pro- 
vincia, adoperano  misure  di  altre  province. 
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MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


La  misura  comune  è il  Rubbio.  Il  Rubbio  si 
compone  di  Coppe,  la  Coppa  di  Provende.  Il  nu- 
mero delle  Provende  delle  quali  si  compone  la 
Coppa  è vario. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


La  misura  di  capacità  pel  Vino  ò il  Barile: 
generalmente  parlando  la  Soma  si  forma  di  Ba- 
rili 2.  In  qualche  luogo  però  Barili  4 formano  la 
Soma.  Il  Barile  contiene  un  numero  di  Boccali. 
Questo  numero  è variabile  presso  i diversi  luoghi, 
e perciò  v’è  il  Barile  di  24,  25,  30,  e 32  Boc- 
cali. Il  Boccale  poi  si  divide  in  4 Fogliette.  La 
Soma  di  Mosto  in  Ancona  è di  Boccali  24. 

Una  misura  detta  Metro,  la  quale  contiene 
un  dato  numero  di  Boccali  serve  per  1*  Olio.  In 
altri  luoghi  la  misura  dell’ Olio  diccsi  Cannala.  In 
Ancona  il  Metro  per  l’Olio  contiene  Boccali  12. 
In  Arcevia  la  Cannata  è di  Boccali  10.  Il  boc- 
cale è di  Fogliette  4,  e la  Foglietta  è divisa  o 
in  quattro  Misurelle  o in  Quartucce.  Molti  luoghi 
usano  per  l’ Olio  la  Soma  di  un  dato  numero  di 
Boccali. 
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PESI 


La  libbra  romana,  generalmente  parlando,  è 
il  Peso  in  uso  nella  provincia  di  Ancona.  In  que- 
sta Città  però  la  libbra  è piìl  piccola  della  ro- 
mana- Questa  equivale  a grammi  339,07t ^4,  e 
l’Anconitana  è di  grammi  329,5825.  La  libbra 
di  Ancona  si  divide  in  Once  12,  ma  l’Oncia  si 
divide  in  Ottave  8,  e l’Ottava  in  Denari  3. 
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ANCONA 

MISURE  LINEARI 


BBACC19 

MEBCANTILE 

X 

H 

iài 

s 

DECIME- 

TRI 

S _ 

vr  ^ 

w 

’-j 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

5 

53304 

Mezzo  Braccio., 

0 

3 

3 

19824 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

6 

39658 

Dicci  Braccia 

G 

6 

3 

96580 

Il  Metro  equivale  a fìrac 

do  1 ,506. 

1 

AGRIMENSOHIO 

Minuto : 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di' Minuti  5 

« 

0 

1 

8617 

Piede  di  Once  22 

0 

4 

0 

9.571 

Canna  di  Piedi  10 

« 

4 

0 

9 

5709 

fi  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,41. 

• 
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ìpmmu 

CIIILO- 

GIIAM. 

ETTO- 

GR.\M. 

r 

d ? 

u tc 
2 c 

GRAMMI 

E 

OF.CIMAU 

Denaro 

0 

0 

0 

1,1110 

• 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,4330 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,4602 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

9,5823 

Il  Chilogrammo  egiiivale  a 

Libbre  3,03. 

i 
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ARCEVIA 


MISURE  LINEARI 


MERCANTILE 

METRI 

1 

iti 

s : 

Q 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

5 

58555 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

fi 

7 

02655 

Dieci  Braccia 

6 

7 

0 

26550 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,49. 

• 

' AGRUIENSORIO 

Minuto 

0 

0" 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8618 

Piede  di  Once  23  i 

0 

4 

3 

7534 

Canna  di  Piedi  10...., 

4 

3 

7 

5344 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,28. 
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ARCEVIA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIW 


ABUSI 

LITBI 

DECILITBI 

■p*  • 

H m 
K H 
tù 
U 

OECIUALt 

Provenda 

7 

0 

1 

62  • 

Coppa  di  Provende  5 

35 

0 

8 

10 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

80 

Ditei  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,42. 

■.vnro 

Foglietta 

0 

5 

0 

861  : 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

3 

443 

Sòma  di  Boccali  50 

101 

7 

2 

160  • 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,96. 

SU» 

Quartuccio 

0 

1 

4 

040 

Foglietta  di  Quartucci  4 

0 

5 

6 

159  . 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

4 

G35‘ 

Cannata  di  Boccali  10 

22 

4 

6 

350 

il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,78. 
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ARCEVIA 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CIIILOGK. 

é * 

H 2 
U <3 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906  j 

Denaro  dì  Granì  24 

0 

0 

0 

1,177  i 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oneia  di  Oliare  8 

0 

0 

2 

8,256  j 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 1 

Quinlale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

• 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  dì  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185  j 
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BARBARA 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

5 

58555 

Mezzo  Rraccio 

0 

3 

3 

51327 

Rraccio  di  Once  12 

0 

6 

7 

02655 

Dieci  Braccia-... 

6 

7 

0 

26550 

U Metro  equivale  a 
do  1,49. 

Brac- 

PIEOB 

AGRIHENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8617 

Piede  di  Once  22 

0 

4 

0 

9571 

Canna  di  Piedi  10 

4 

0 

9 

5709 

Il  Metro  equivale  a 
di  2,44. 

Pie- 
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RARBARA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AmiBi 

£ 

£ 

H 

1 

5 M 

DECIMALI 

H 

a 

g 

Q 

H fiS 
H 
ad 
u 

Pruvcnda 

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Protende  4 

35 

0 

8 

100 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono,  a 
Provenda  1,14. 

V1H9 

Foglietta 

0 

2 

5 

0 

8610 

Boccale  di  Fogliettc  4 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  16 

32 

5 

5 

0910 

Soma  , di  Barili  4 

130 

2 

0 

3650 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta '1,96. 

0 

5 

6 

1590 

Boccale  di  Fogliettc  4 

2 

2 

4 

6352 

Soma  di  Boccali  64 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,78. 

143 

7 

6 

6528 
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RARRARA 


M I S U R E D r PESI. 


PESI 

es 

© 

G 

ETTO- 

GRAM. 

3 i 

U gg 

Q 

GR.VM.MI 

E 

decimali 

Grano  di  24/24..., 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 ^ 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  lOU 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

TI  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano. 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Dfgitized  by  Google 


CALIBRATA 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DHCIHE- 

TRI 

1 

U 

s ^ 

r.  ^ 

M 

U 

DECIM.ALI 

Oncia 

0 

0 

5 

53304 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

19824 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

6 

39658 

Dieci  Braccia 

6 

6 

3 

96580 

n Metro  equivale  a Brae- 

ciò  1,506. 

PIKBB 

AGRIMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8617 

Piede  di  Once  22 

0 

4 

0 

9571 

Canna  di  Piedi  10 

4 

0 

9 

5709 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

•di  2,41. 

Digilized  by  Coogli 


CAMERATA 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


75 


LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Pro vende  4 

35 

0 

« 

8 

100 

Rubbio  di  Coppe  8 

•280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,14. 

VllfO 

Foglietta 

0 

3 

6 

22 

Boccale  di  Fogliettc  4 

1 

4 

5 

00 

Soma  di  Boccali  50 

72 

5 

0 

00 

Il  Litro  equivale  a Fogliel- 

te  2,76. 

01.10 

Misurclla 

0 

0 

9 

3386 

Foglietta  di  Misurelle  4 

0 

3 

7 

3543 

Boccale  di  Foglictte  4 

1 

4 

9 

4175 

Metro  di  Boccali  12 

17 

9 

3 

0100 

n litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,67. 

Digitizod  by  Google 
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CAMERATA 

MISURE  DI  PESI 


CASTEL  FIDARDO 


MISURE  LINEARI 


BKACCIO 

UERCANTILE 

HETBI  1 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

1 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

5 

58555  ! 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

51327 

Rraccio  di  Once  12....... 

0 

6 

7 

02655 

Dieci  Braccia 

6 

7 

0 

26550 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

ciò  1,49.  > 

CjuniA 

ABCHITETTOMC.V 

Minuto 

0 

0 

0 

37233 

Oncia  di  Minuti  5 ,... 

0 

0 

1 

86164 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

34023 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

40230 

Dieci  Canne 

• 

22 

3 

4 

02300 

Il  Metro  equivale  a Can- 

na  0,447. 

Digiifeed  by  Google 


78 

CASTEL  FIDARDO 


MISURE  LINEARI 


IPIEDE 

AGRIIIENSORIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CESTI.ME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8C17 

Piede  di  Once  21 

0 

3 

9 

0954 

Canna  di  Piedi  10 

3 

9 

0 

9540 

Il  Metro  equivale  a 

di  2,55. 

Pie- 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

Oncia 

0 

0 

1 

86168 

Mezzo  Piede 

0 

1 

6 

75517 

Piede  di  Once  18 

. 0 

3 

3 

51034 

Dieci  Piedi 

. 

3 

3 

5 

10340 

Il  Metro  equivale  a 
di  2, <184. 

Pie- 

Digilized  by  Google 
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CASTEL  FIDARDO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 AMIDI 

K 

H 

li 

DECILITRI 

II 

5 — 

H CC 
y;  H 

Ul 

u 

DECIMA  1.1 

Provenda 

8 

7 

i 

022 

Coppa  di  Provende  4 

3.à 

0 

8 

100 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

G 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,14. 

Vino 

Foglietta 

0 

5 

0 

860 

Boccale  di  Foglielle  4 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  24 

48 

8 

2 

637 

Soma  di  Barili  2 

97 

6 

5 

274 

il  Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,96. 

OUIO 

Foglietta 

U 

5 

6 

159 

Boccale  di  Foglielle  4 

2 

2 

4 

6352 

Bletro  di  Boccali  7 ^ 

16 

8 

4 

763 

fi  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,78. 

• ■ 

Digitàed  by  Google 
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CASTEL  FI  DARDO 

MISURE  DI  PESI 


PKffI 

MEIICAMILI 

cs 

EJ 

C ' 
0 

77 

H se 

1 ^ 

U e 
£ 

r.RVMMI 

K 

DECIMALI 

Grano  di  2i/2i 

0 

0 

0 

0,0190G 

Denaro  di  Grani  2 1 

0 

0 

0 

1,177 

(hLkv:i  Hi  Don.irl  .‘1 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ollave  8 

0 

' 0 

2 

8^25fi 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

•Il  Chilogrammo  equivali  a 

Libbre  2,  Oiicc  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

• 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  dì  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,250 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Olgilized  by  C^oogle 
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CASTEL  LEONE 


MISURE  LINEARI 


BBACCIO 

MKItCA.NTILE 

METRI 

1 

Uì 

S 0 

a 

1 

Ui 

s 

H « 
/•.  ^ 
ili 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

5 

58555 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

7 

026.53 

Dicci  Braccia 

6 

7 

0 

26550 

Il  Metro  tquicah  a Brac- 

do  1,4919. 

riEDB 

agrimrnsorio 

Minuto 

0 

0 

0 

3707 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8536 

Piede  di  Once  22  3/3 

0 

4 

1 

8916 

Canna  di  Piedi  10 

4 

1 

8 

9159 

Il  Metro  equivale  a Piedi  2,  38. 

r> 


Digilized  by  Google 
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CASTEL  LEONE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AR11»I 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

j Provenda 

7 

0 

1 

62 

Coppa  di  Provende  5 

35 

0 

8 

10 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

G 

4 

80 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,  42. 

VIXO 

Foglietta 

0 

7 

8 

057 

Boccale  di  Foglictte  4 

3 

1 

2 

229 

Soma  di  Boccali  48 

149 

8 

G 

992 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1.28. 

orie 

Quartuedo 

0 

1 

4 

040 

Foglietta  di  Quartucci  4 

0 

5 

G 

159 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

4 

635 

Cannata  di  Boccali  10 

22 

4 

G 

350 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,  78. 

Digilized  by  Googic 


S3 

CASTEL  LEONE 

MISURE  DI  PESI 


rKSi 

MERCANTILI 

eì 

5 

o s 
* 

bj  ^ 

• 

4*  or 

u cc 
s (J 

CUAMMI 

K 

DECIMALI 

1 Grano  di  24/21 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532  i 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,2.50  i 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  libbre  lUU 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

1 

Libbre  2,  Once  11,5. 

1 

1 

l> 

r 

PESI 

fi 

PEI  MEDICINALI 

[ 

Grano 

0 

0 

0 

li 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177  1 

i' 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532  i 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,250 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,071851 

!j 

Digitized  by  Coogle 
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CORIIVALDO 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

j 

METRI 

1 

b3 

n - 

ta  ^ 
a 

t 

U 

S - 

^ £ 

u 

u 

DECIMALI 

1 

! Oncia  

0 

0 

5 

62917 

I Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

77504 

1 Braccio  di  Once  12 

0 

6 

7 

55008 

Dicci  Braccia 

n Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,48. 

G 

7 

5 

50080 

iSKZZA  CANKA 

ROMANA 

• 

Un  quarto  di  Palmo 

0 

2 

4 

89871 

Mezza  Canna 

Il  Metro  equivale  a Mezza 
Canna  1,  004. 

0 

9 

9 

59486 

Digilized  by  Coogle 


CORINALDO 


MISURE  LINEARI 


PI  SUB 

AGRIMENSORIO 

METKI 

DECIME- 

TRI 

1 

U) 

ic  ^ 

u 

tj 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3722 

0 

0 

1 

8610 

Piede  di  Once  30  3/5 

0 

5 

6 

9676 

Canna  di  Piedi  10 

5 

6 

9 

6760 

n Metro  equivale  a 
de  1 f 7 3«> 

- 

PIBPB 

DA  LEGNAME 

Oncia 

0 

0 

1 

86168 

Mezzo  Piede 

0 

1 

6 

75517 

Piede  di  Once  18 

0 

3 

3 

51034 

Dieci  Piedi 

3 

3 

5 

10340 

Il  Metro  equivale  a Piedi 
2,984. 

Digitized  Isy  Coogle 


H() 

COIUNALDO 

MISLUE  1)1  C\l* AGITA’  l'ER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

i 

LITRI 

IIECII.ITHl! 

1 

2 

^ — 

^ £ 
Hi 

w 

DECIMALI 

1 Provcuda 

5 

8 

4 

G80 

Coppa  ili  l’iovciiilu  (i  

3.j 

0 

8 

100 

Ruliliiu  ili  Coppe  8 

280 

G 

4 

800 

Dieci  Litri  e.[itirnlynno  a 

ProvenJa  1,  l i. 

1 

VIXO 

1 

1 Foglictla 

0 

5 

0 

SCIO 

il  Boccale  di  Foglieltc  4 

2 

0 

3 

4432 

! Barile  di  Boccali  30 

Gl 

0 

2960 

^ Soma  di  Barili  2 

122 

0 

G 

5920 

1 Jl  Lilru  equivale  a Fogliti- 

! la  1,9G. 

OLIO 

Fogliclla 

0 

5 

G 

1590 

Boccale  di  FoglicUe  4 

2 

2 

4 

G352 

Soma  di  Boccali  GU 

134 

7 

8 

1120 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,  78. 

Digilized  by  Coogle 
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CORINALDO 

MISURE  DI  PESI 


resi 

MERCANTILI 

CUILOGR. 

ETTO- 

GRAN. 

DECA- 

GRAN. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

1 Migliajo  di  libbre  1000 

330 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  IHEDICINAI.I 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


8 


jk:si 

MISURE  LINEARI 


■iLlCClO 

UA  PANNO  E SETA 

«ETRI 

DECIME- 

TRI 

Ed 

1 m - 

u: 

UECIMALI 

Oncia 

0 

0 

5 

58506 

Mezzo  Rracciu 

0 

3 

3 

51036 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

7 

02069  1 

Dicci  Braccia 

c 

7 

0 

2O690 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

do  1,4921 

MttACClO 

DA  TELA 

■ 

Oncia 

0 

0 

6 

23148 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

7 

38888 

Braccio  di  Once  12 

0 

7 

4 

77772 

Dieci  Braccia  

7 

4 

7 

77720 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

CIO  1,  33. 

Digitiz^  by  Google 
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JESI 

MISURE  LINEARI 


1 ■■  " 

1 nsoB 

1 AGK13IE>'S0R10 

METRI  j 

1 

u 

£ « 
a 

I 

u 

H « 

DECIMALI 

! 

Minuto 



0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5.... 

0 

0 

1 

8017 

^l’icilu  di  Once  211.... 

0 

4 

0 

02G2 

Canna  di  Piedi  10.. . 

4 

0 

0 

2025 

Il  Metro  equivale 

a Pie- 

i 

di  2.49S. 

PIEDE 

DA  FABBRICA  E DA 

leg.no 

Oncia 

0 

0 

3 

33502 

Mezzo  Piede 

■ 

0 

2 

0 

01372 

Piede  di  Once  12 



0 

4 

0 

02025 

Dieci  Piedi 

4 

0* 

u 

20250 

Il  Metro  equivale 

ti  Pie- 

di  2,19. 

DigitizM  by  Google 
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JESI 

MISURE  DI  C\1*AC.IT.V  PER  ARIDI,  E UOUOI 


! 

e 

' ABIJDI 

mi 

G 

ì “ 

DECIM.VLI  , 

a 

- 

1 Provenda 

7 

0 

1 

G2 

[1 

Coppa  di  Provende  5 

0 

8 

1» 

Rubliio  di  Coppe  8 

■>so 

0 

4 

80  J 

Dirci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  l,i'2. 

i\ 

i 

VINO 

i 

Foglietta 

0 

5 

0 

8G10  j 

Boccale  di  FoglicUc  i 

2 

0 

3 

4432  1 

Barile  di  Boccali  IG 

32 

5 

5 

0910  1 

Soma  di  Barili  4 

130 

2 

0 

3G50 

Il  Litro  equivale  a Foglitt- 
1 ta  i,yo. 

OLIO 

li 

i 

FoglicUa  o. 

0 

G 

1.VJ0 

Boccale  di  Foglielle  4 

2 

2 

4 

0352 

Soma  di  Boccali  04 

143 

7 

0 

G528 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta  1,78. 

Digitizetì  by  Cboglc 


JESI 

M I S U R K DI  PESI 


91 


1 

rE«i 

MERCANTILI 

a 

o 

a 

ETTO- 

GUAM. 

'■J  < 
lii  X 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  2t.. 

0 

0 

0. 

1,177 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3, .532 

Oncia  di  Oliare  8 

0 

0 

2 

8,2.56 

Libbra  di  Once  12.... 

0 

3 

3 

9,07185! 

Quinlale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,18.5 

Migliajo  di  libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

fi  Chilogrammo  tgiiivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PBJil 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,01900 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Draniuia  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 
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M01\’TALBODDO 


MISURE  LINEARI 


Digilized  by  Google 


93 

MOWITALBODnO 


MISURE  LINEARI 


■mACCio 

DA  FETTUCCE 

se 

H 

W 

S 

DECIME 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Oncia  

0 

0 

5 

28G32 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

1 

71790 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

3 

43580 

Dieci  Braccia 

6 

3 

4 

35800 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,576. 

. , 

riEDE 

AGREMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

45G1 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

4 

5615 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

5 

6153 

Canna  di  Piedi  10 

4 

5 

6 

1529 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,19. 

1 

. Digitizedby  Google 


94 

MONTALBODDO 


MISURE  LINEARI 


1 PIEDE 

DA  FADBKICA 

METUI  1 
'1 

1 

s s 

H 

U 

fi 

» 

iSm 

r. 

là 

V 

DECIMALI 

( 

II 

i 

ji  Oncia 

0 

0 

2 

9.5G60  1 

1 

i! 

Mcz/o  Picdi^ 

0 

1 

7 

73960 

! Piede  di  Oiiec  12 

0 

3 

5 

47928 

Dieci  Piedi 

1 

3 

5 

4 

79280 

i n Metro  equivale  a 

Pie- 

1 di  2,818. 

1 PIEDE 

1 DA  LEGNAMB 

Oncia 

0 

0 

3 

27221 

1 Mezzo  Piede 

0 

1 

9 

63324 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

9 

26649 

Dieci  Piedi  

3 

9 

2 

66490 

Il  Metro  equivale  a 

Pie- 

di  2,546. 

! 

Digitized  by  Google 
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MONTALBODDO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

1 

— 

- 1 

"~1 

ARIDI 

LITUI 

H 

0 

KMILI 

TUI 

|1 

DKCIMALI 

1 

' 

- 

I 

Provenda  

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Provende  4 

3.5  I 

0 

8 

100 

Rubbio  di  Coppe  8 

-280  ’ 

G 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenila  1,14. 

1 

Vino 

Foglietta 

0 

0 

8G1 

Boccale  di  Foglielte  4 

■2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  30 

Gl 

0 

3 

29G 

122 

0 

G 

.592 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,96. 

1 

01.10 

Qnnrtiirrìo 

0 

l 

4 

010 

Foglietta  di  Quartucci  4 

0 

5 

G 

1.59 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

2 

4 

G35 

Cannata  di  Boccali  10 

22 

4 

6 

350 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,78. 

Digitized  by  Google 
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Grano  di  2l/'ii 

0 

0 

0 

0,04900 
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1' 

0 

0 

0 

1,177 

i Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

! Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,250 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185  1 
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33 

9 

0 

7,185 
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0 

7 
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. 
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1 
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D 

0 
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0 

0 

0 
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0 

0 

0 

3,532 
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0 

0 

2 
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• Digitized  by  Góogle 


‘)7 

MOIVTE  NUOVO 


MISURE  LINEARI 


1 BBACCIO 

I MERCANTILE 

S 

r» 

s 

I 

:i3 

« X 
H 
W 

a 

Ui 

S « 

u 

w 
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0 

0 

5 
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0 

3 

3 
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; Braccio  di  Oncc  12 

0 

6 

6 

39658  j 

< Dicci  Braccia 

6 

6 

3 

96580  ■ 

Il  Itletro  equivale  a Brac 

• 

do  1 ,506. 
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1 
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0 

0 

6 

0107G  ì 
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I' 

0 

3 

6 

06158  1 
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0 

7 

2 
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ti 
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0 

0 

0 

373612 

Oni'in  di  Minuti  T) 

0 

0 

1 

8G80G0 

Piede  di  Once  31  

0 

5 

7 

9098G0 

Canna  di  Piedi  10 

5 

7 

9 

98600  |j 

Il  Metro  equivale  a Piedi  1,73. 

PIEDE 
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0 

0 

1 
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Mezzo  Piede 

0 

1 

6 

75517 

Piede  di  Once  18 

0 

3 

3 

51034 

Dicci  Piedi 

3 

3 

5 

10340 
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0 

0 

3 

70975 

Mozzo  Piede  

0 

•2 

2 
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Dieci  Piedi 
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4 
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Dieci  Litri  equivalgono  a 

l 

Provenda  1,14. 

VIIVB 

Foglietta 
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0 
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0 
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1,177 
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0 

0 
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0 

0 

2 
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1 
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3 

3 
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11 
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33 

9 

0 

7,185  i 
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0 

0 
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0 

0 
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0 

0 

2 
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0 

0 

0 
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0 

0 

1 
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0 
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1 
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8 

7 

7 

022 
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35 

0 

8 
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G 

4 
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Foglietta 

0 

3 

6 

22 
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1 

4 
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0 

00 
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te  2,-6. 
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9 
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Il  Metro  tqiiicah  a 
ciò  1,40. 

lìrac- 

1' 

i! 

ARCIIITKTTOMCA 

1! 

il 

II 

! Minuto  



0 

0 

0 

37233  ;i 

1 Oncia  di  Minuti  .5 



ó 

0 

1 

8G1G5  1 

ti 

|;  l’.ilmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

33980  li 

i Canna  di  Palmi  IO  

1 

2 

2 

3 

39S00  ! 

t 

I Dicci  Canne 

22 

0 

3 

98000  1 

' Il  Metro  equivale  a 

j|  na  0,417. 

1 

i 

Can- 

ìi 

- --J 

Digitized  by  Google 


OSIMO 

MISURE  LINEARI 


^05 


i P1EI»E  ' 

AORIMENSORTO 

Jì 

s 

t 

US 

5?  " 

3 H 

>aì 

Si 

t 

U3 

9?  - 

b) 

U 

1 

PFClMALl 
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4 

800 
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Il  Litro  tquivale  a Fogliet- 

ta  i,yc. 

Foglietta 

0 

5 

G 

1590 

Boccale  di  Foglietto  4. 

2 

2 

4 

G352 

Metro  di  Boccali  7 j 

16 

8 

4 

7G30 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,78. 

Digitized  by  Google 


OSIMO 

MISURE  DI  PESI 


^07 


PESI 

MERCANTIIJ 

CHILOUH. 

1 

O X 
H < 
H 

U3  O 

4 s 

u < 
tù  m 
a c 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/21 

0 

0 

0 
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0 

0 

0 
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0 

0 

2 
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0 

3 

3 
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33 

9 

0 

7,185 
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0 

7 
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Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  1 1 ,5. 

rasi 
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0 

0 

0 
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0 

0 

0 
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0 
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0 

0 

1 
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0 

2 

2 
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0 
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0 

0 

0 
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0 

0 

0 
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0 

0 

0 
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0 

0 

2 

8,256 
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3 

3 

9,07185 
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9 

0 

7,185 
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Il  Chilogrammo  equivale  a 
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VACCARILE 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORIO 


[|  Oncia 

j;  Piede  di  Once  30  . 
Canna  di  Piedi  10 


Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,85. 


tC 

H 

V 

a 


W H 


U 

u 


DECIMALI 


7997 

9936 

9361 
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VACCARILE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

AKini 

03 

H 

3 

n 

D 

H m 
^ H 

DECIMALI 

a 

Provenda  

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

100 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  t,ll. 

Tino 

Foglietti  

0 

5 

0 

8610 

Boccale  di  Fogliettc  4 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  30 

61 

0 

3 

2960 

Soma  di  Barili  "2  

122 

0 

6 

5920 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,96. 

OLIO 

Quartuccio 

0 

1 

4 

040 

Foglietta  di  Quartucci  4 

0 

5 

6 

159 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

2 

4 

635 

Cannata  di  Boccali  10 

Il  Lttni  equivale  a Foqlict- 
la  1,78. 

22 

4 

6 

350 
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VACCAUILE 

MISURE  DI  PESI 


US 


PEm 

MERCANTILI 

CIIILOGR. 

KTTO- 

GRAM. 

3 * 

id  ^ 
a tf 

GRAMMI  1 
E 

DECIMALI  1 

Grano  di  24/il 

0 

0 

0 

0,04906  I 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

1 Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256  j 

Libbra  di  Once  12 

0 

• 3 

3 

9,07185  j 

1 Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  1 1,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di. Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  ANCONA 


Ancona 31isurc  in  tutto  proprie.  Tavola 

N.*  65. 

Agugliano Segue  in  tutto  Ancona. 

Abcevia Misure  Lineari,  di  Olio  c Fino 

proprie;  di  Pesi  come  Roma.  Ta- 
vola N.®  G8. 

Atacelli Misure  Lineari,  di  Olio , e Vino 

come  Arcevia  ; per  gli  Aridi, 
* come  Jesi;  pel  Peso  come  Roma. 


Barbaba Piede  Agrimensorio  proprio; Canna 


Mercantile  come  Arcevia;  Misure 
per  gli  Aridi  come  Ancona;  di 
Liquidi  come  Jesi;  di  Pesi  come 
Roma.  Tavole  N.®71. 

Belvedere Segue  in  tutto  Barbara. 

Camerano Segue  in  tutto  Ancona. 

Camerata Piede  iVgrimcnsorio  proprio  ; Canna 

Mercantile  come  Ancona  ; Misure 
di  Aridi,  Olio,  e Pesi  come  An- 
cona; di  Vino , propria.  Tavo- 
la N.®  74. 


Castel  Bellino Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Liquidi 

come  Jesi;  di  Pesi  come  Roma. 

Castel  d’ Emilio  ....  Segue  in  tutto  Ancona. 

Castel  Ferretti  ....  Segue  in  tutto  Ancona. 

Castel  Fidardo  ....  Misure  Lineari  proprie;  di  Aridi 

come  Ancona;  di  Liquidi  come 
Osimo  ; di  Pesi  come  Roma.  Ta- 
vola N."  77. 

Castel  Leone Piede  Agrimensorio  proprio;  Canna 

Mercantile  come  Arcevia;  Misure 
di  Aridi  come  Jesi;  di  Vino  pro- 
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pria;  <li  Olio  i-orac  Roma.  Ta- 
vola N."  81. 

Castkl  I’i.amo .Misure  Lineari,  e di  Liquidi  come 

Jesi;  di  Aridi  come  Ancona;  di 
Pesi  come  Roma. 

Castiglione  ( di  Arcevia).  Misure  Lineari , e di  Liquidi  come 


Arcevia  ; di  Aridi  come  Jesi  ; 
di  Pesi  come  Roma. 

Cai'dino Segue  in  tutto  Castiglione. 

CiiiARAVALLE Segue  in  tutto  Ancona. 

CoRiNALUO Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Liquidi 

proprie;  di  Pesi  come  Roma. 
Tavole  N.”  84. 

Falconaba Segue  in  tutto  Ancona. 

(1  ALLIGNANO Segue  in  tutto  Ancona. 

Jesi Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Liquidi 

proprie,  di  Pesi  come  Roma.  Ta- 
vola N.  88. 

Lorktello Misure  Lineari,  c di  Liquidi  come 

Arcevia  ; di  Aridi  come  Jesi;  di 
Pesi  come  Roma.. 

Majolati Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Liquidi 

come  Jesi,  di  Pe.si  come  Roma. 

àIassaccio  . . , Segue  in  tutto  Majolati. 

.Mergo Segue  in  tutto  Majolati. 

.Montalboudo  Misure  Lineari  proprie;  di  Aridi 

come  Ancona;  di  Liquidi  come 
Corinaldo;  di  Pesi,  come  Roma. 
Tavola  N.®  92. 

Montale Misure  Lineari,  e di  Liquidi  come 

Arcevia;  di  Aridi  come  Jesi;  di 
Pesi  come  Roma. 

Montecarotto Misure  Lineari  c di  Liquidi  come 

Jesi;  di  Aridi  come  Ancona;  di 
Pesi  come  Roma. 


Mo.nte  Marciano  ....  Misure  Lineari  , di  Aridi,  Olio,  c 

Pesi  come  Ancona  ; di  Vino  co- 
me Camerata. 

.Monte  Ncovo Misure  Lineari  e di  Liquidi  pro- 

prie ; di  Aridi  come  Ancona;  ili 
l’csi  come  Roma.  Tavola  N."  97. 
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Mo.me  [ioBERTO Misure  Lineari,  e di  Liquidi  come 

. Jesi  ; di  Aridi  come  Ancona  ; di 

Pesi  come  Roma. 

Monte  S.  Vito Misure  Lineari  proprie  ; di  Aridi, 

Olio,  e Pesi  come  Ancona  ; di 
Vino  come  Camerata.  Tavo- 
la N.-  101. 

Monte  Sicubo Segue  in  tutto  Ancona. 

Miirro .Misure  Lineari,  c di  Liquidi  come 

Jesi;  di  Aridi  come  Ancona;  di 
Pesi ‘Come  Roma. 

Mosciano Misure  Lineari,  di  Aridi,  e di  Li- 

quidi come  Jesi;  di  Pesi  come 
Roma. 

Niu.vstorb Misure  Lineari , e di  Liquidi  come 

Arcevia;di  Aridi  come  Jesi;  di 
Pesi,  come  Roma. 

Opt  AGN.i Segue  in  tutto  Ancona. 

OsiMo Misure  Lineari,  e di  Liquidi  pro- 

prie; di  Aridi  come  Ancona;  di 
Pesi  come  Roma.  Tav.  N.“  104. 

Palazzo Misure  Lineari,  e di  Liquidi  come 

Arcevia;  di  Aridi  come  Jesi;  di 
Pesi  come  Roma. 

Paterno  . . . .' Segue  in  tutto  Ancona 

Piticcuio Misure  Lineari,  c di  Liquidi  come 

Arcevia;  di  Aridi  come  Jesi,  di 
Pesi  come  Roma. 

Poggio  Cupo Misure  .Lineari,  di  Aridi,  e Liquidi 

come  Jesi  ; di  Pesi  come  Roma.  # 


Poggio  S.  Marcello,  . . Misure  Lineari,  e di  Liquidi  come 


Jesi;  di  Aridi  come  Ancona;  di 
Pesi  come  Roma. 

PoLVERiGi Segue  in  tutto  Ancona. 

Rosora Misure  Lineari , e di  Liquidi  come 

Jesi;  di  Aridi  come  Ancona;  di 
Pesi  come  Roma. 

S.  Marcello Segue  in  tutto  Rosora. 

S.  Paolo Misure  Lineari,  di  Aridi  e Liquidi 

come  Jesi  ; di  Pesi  come  Roma 
S.  Pietro Misure  Lineari,  c di  Liquidi  come 
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Afccvia;  di  Aridi  come  Jesi;  di 
Pesi  come  Roma. 

ScisciANO  Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Liquidi 

come  Jesi;  di  Pesi,  come  Roma. 
Sebr.a  de’Co>ti Piede  Agrimensorio  proprio;  Brac- 


cio Mercantile,  Canna  Architet- 
tonica, e Piede  da  Legname  come 
0»imo;  di  Aridi  come  Ancona; 
di  Liquidi  come  Jesi  ; di  Pesi 
come  Roma.  Tavola  N.®  108. 

SiBOLo Segue  in  tutto  Ancona. 

Si  AFFOLO . . Piede  Agrimensorio  proprio;  Brac- 


cio Mercantile,  Canna  Architet- 
tonica, e Piede  da  Legname  co- 
me Osimo  ; Aridi  come  Ancona; 
Liquidi  come  Jesi  ; Pesi  come 
Roma.  Tavola  N.°  112. 

UMA.NA Segue  in  tutto  Ancona. 

Yaccarilb Misure  Lineari  proprie;  Aridi  come 

Ancona  ; Vino  come  Corinaldo; 
Olio  come  Arcevia;  Pesi  come 
Roma.  Tavola  N.®  116. 
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ASCOLI 

— ÌHì— 
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MISURE  LINEARI 


Le  Misure  Lineari  della  Provincia  di  Ascoli 
sono  : 

Il  Braccio  mercantile  che  serve  per  misurare 
Panni,  Tele,  Seterie,  ccc.  Questo  equivale  al  Pas- 
setto Romano.  Si  trova  diviso  in  Once  18,36  ecc., 
ma  nelle  nostre  Tavole  è stato  sempre  diviso  in 
Once  12. 

Il  Piede  il  quale  si  distingue  in  Piede  da 
Fabbrica,  da  Legname,  e Agrimensorio.  Questa  mi- 
sura si  divide  in  Once  , ma  varia  nel  numero  ; 
cosi,  per  esempio,  il  Piede  da  Legname  è diviso 
in  .Once  18;  TAgrimcnsorio  in  Once  29  */y 

In  alcuni  luoghi  è in  uso  la  Canna  Architet- 
tonica la  quale  si  divide  come  la  Romana  in  Palmi, 
Once,  e Minuti.  La  Canna  .\rchilettonica  Ascolana, 
stando  alla  esatta  misura,  è più  piccola  della  Ro- 
mana ; la  dilTercnza  è insensibile,  perchè  in  Mille 
canne  risulta  appena  di  circa  Decimetri  2. 

A norma  delle  Misure  date  dal  Censo , la 
massima  variazione  si  trova  nel  Piede  Agrimen- 
sorio, poiché  il  Piede  Ascolano  è di  Metri  0,554; 
quello  di  S.  Benedetto  di  Metri  0,424;  quello  di 
Ancarano  di  Metri  0,284. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


La  Misura  per  gli  Aridi  è il  Rubbio,  e due 
Sacelli  formano  il  Rubbio.  Quindi  il  Sacco  si  di- 
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vide  in  quadro  Orarlo,  la  Quarta  in  quadro  Cop- 
pi o Provende,  c il  Coppo  o Provenda  è la  parte 
più  piccola  del  Rubbio.  Questa  misura  ò comune 
in  tutta  la  Provincia  Ascolana. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


Pel  Vino  si  usa  il  Barile,  il  quale  però  va- 
ria nel  numero  dei  Boccali  che  contiene.  Il  Boccale 
si  compone  di  quattro  Fogliede , ma  questa  Fo- 
glietta ò variabile  anch’essa,  poiché  in  Ascoli  è 
di  Litri  0,4871  , e il  Barile  di  Boccali  27  cor- 
risponde a Litri  52,50;  in  Force  è di  Litri  0,639, 
e il  Barile  di  Boccali  22  equivale  a Litri  56,25. 

Il  Metro  è la  misura  per  l’Olio,  il  quale  si 
divide  in  Caldai  oli,  il  Caldarolo  in  Boccali,  il  Boc- 
cale in  Foglielle,  e la  Foglietta  in  Quarlucce.  Non 
però  questa  sempre  eguale  nei  Comuni  .Ascolani  , 
giacché,  per  esempio,  in  Ascoli  il  Litro  contiene 
circa  tre  foglictte,  e in  Force  foglietta  1 ,36. 

PESI 


In  tutta  la  Provincia  di  Ascoli  si  usa  la  Lib- 
bra Romana,  ad  eccezione  del  Comune  di  S.  Bene- 
detto, che  seguo  la  Libbra  di  Fermo  più  piccola 
della  Romana.  In  alcuni  luoghi  si  distingue  la 
Libbra  grossa  da  Stadera,  dalla  piccola  detta  da 
Bilancia.  Il  Chilogrammo  equivale  a Libbre  2,83 
da  Stadera,  e a Libbre  2,9  i da  Bilancia. 

Si  deve  notare  : 
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1. "  Che  le  Tavole  di  ragguaglio  del  Regno 
Italico  eguaglierebbero  la  libbra  di  Ascoli  a quella 
di  Fermo,  il  che  non  si  verifica. 

2. "  Che  la  libbra  grossa  serve  solo  pei  pesi 
di  generi  voluminosi,  come  Canapa,  Lino,  Fieno, 
Carbone,  Legna,  ecc.,  quando  superano  il  peso  di 
libbre  25. 

3. °  Che  il  Caldarolo  d’ Olio  si  considera  di 
libbre  15  quando  l'Olio  è di  prima  qualità. 
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ASCOLI 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

HKTBI 

ùi 

2 5 

a •- 
a 

1 

ad 

^ £ 
ve  ^ 

ad 

DECIM.^LI 

Oncia 

0 

0 

5 

5855.5 

Mezzo  Braci  io 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

G 

7 

02655 

Dieci  Braccia 

6 

7 

0 

26550 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,49. 

BIKDB 

AGRIMBNSORIO  . 

1 

Mezzo  Piede.... 

0 

2 

7 

7415 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

. 0 

1 

8018 

Piede  di  Once  29  4/5 ; 

0 

5 

5 

4831 

Canna  di  Piedi  10 

5 

! 5 

4 

8308  . 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,G8. 

1 

l 

3 
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xiSCOLI 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

PA  LKGNAME 

1 

METRI  II 

l! 

is 

a 

1 

s _ 

I)ECIM.VLI 

Oncia  

0 

0 

1 

86168 

Mezzo  Piede 

0 

1 

6 

75517 

Piede  di  Once  18 

0 

3 

3 

51034 

Dicci  Piedi.., 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,984. 

3 

3 

5 

10340 
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ASCOLl 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


2 

1 

3 

ABIDI 

fiS 

H 

j 

H SS 
Z H 

DECIMALI 

mi 

sa 

a 

W 

Coppo 

8 

7 

7 

022 

Quarta  di  Coppi  oProvendc  4. 

35 

0 

8 

100 

Sacco  di  Quarte  4 

140 

3 

2 

400 

Rubbio  di  Socchi  2 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Coppo  1,14. 

Vili» 

Foglietta 

0 

4 

8 

610 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

9 

4 

450 

Barile  di  Boccali  27 

52 

5 

0 

140 

Soma  di  Barili  2 

105 

0 

0 

280 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,05. 

Foglietta 

0 

3 

3 

6154 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

3 

4 

.5816 

Caldarolo  di  Boccali  4 

5 

3 

8 

3264 

Metro  di  Caldaroli  4 

21 

5 

3 

3056 

n Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,97. 

1 

II 
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ASCOLl 


MISURE  DI  PESI 


resi 

MERCANTIU 

t ^ 
= ’tf 

•3  ^ 

O 96 
H < 

H e: 
w c 

f -j: 

d ? 

U flC 
A 

GR.\MMI 

E 

UBCIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,6732 

Oncia  di  Ottave  8 

Libbra  grossa  da  stadera  di 

0 

0 

2 

9,3862 

Once  12 

0 

3 

5 

2,6347 

Libbra  piccola  da  bilancia 

Il  Chilogrammo  pel  peso  da 
f stadera  equivale  a Libbre  2,83. 

1 

! Il  Chilogrammo  pel  peso  da 
1!  Bilancia  equivale  a Libbre  2,94. 

1 

! 

1 

0 

3 

3 

9,07185 
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AMANDOLA 

MISURE  LINEARI 


P1E0K 

AGRIMENSORIO 

Pi 

H 

H 

a 

GQ 

2 S 

U H 

U 

Q 

b3 

a - 
c « 

u 

u 

DEClliALI 

Minuto.. 

0 

0 

0 

37>'f 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8618 

Piede  di  Once  28  1/2 

0 

5 

3 

0627 

Canna  di  Piedi  10 

5 

3 

0 

6268 

n Metro  equivale  a Piede  1,88. 
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AMANDOLA 

MISLHIì:  di  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIOLTDI 


ì 

LITUI  1 

li 

DECILITRI  li 

1 

J » 

^ £ 
r.  H 

U 

DECIMALI 

Coppo  

8 

7 

7 

022 

! Quarta  di  Cojipi  o Provende  4. 

35 

0 

8 

100 

Sacco  di  Quarte  4 

140 

3 

2 

400 

' Rubhio  di  Saccbi  2 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Coppo  1,14. 

Vino 

Foglietta 

0 

5 

0 

8608 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

0 

3 

4432 

j Barile  di  Boccali  20 

10 

6 

8 

8640  1 

1 Soma  di  Barili  2 

SI 

3 

7 

7280 

I II  Litro  equivale  a Foqliet- 

I ta  1,'JG. 

01.10 

Foglietta 

0 

5 

(■) 

150  1 

Caldarola  di  Foglietto  13  1/4.. 

7 

4 

1 

108  j 

! Il  Litro  equivale  a Foqliet  - 

! ta  1,78. 

il 

1' 

1 

^l| 
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AMAi^DOLA 

misure  di  pesi 


PBBl 

mercantili 

B8 

O 

O 

G 

ETTO- 

GUAH. 

: 

< s 

Q < 
U M 

a (9 

il 

GRAMMI  1 

'i 

DECIMALI  1 

Grano  tli  24/24 

0 

0 

0 

1 

0,04900  j 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177  1 

i Oliava  di  Denari  3 

0 

0, 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

j Miglierò  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  cquicale  a 

L bbre  2,  Once  11,S. 

PCM! 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

3 

3 

0,07185 
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ANCARAIXO 

MISUKE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRt 

DECILITKI 

1 

tj  ^ 
Z a 

US 

'■j 

DECIMALI 

Coppo  

8 

7 

7 

022 

Quarta  di  Coppi  o Provende  4. 

35 

0 

8 

100 

Sacco  di  Quarte  4 

140 

3 

2 

400 

Rulibio  di  Sacelli  2 

280 

G 

4 

800  ■ 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppo  1,14. 

VIMD 

Foglietta 

0 

4 

8 

CIO 

Boccale  di  Fogiictte  4 

1 

9 

4 

450 

Barile  di  Boccali  27 

52 

5 

0 

140 

Soma  di  Barili  2 

105 

0 

0 

280 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,05. 

Olila 

Foglietta 

0 

3 

3 

6454 

Boccale  di  Fogiictte  4 

1 

3 

4 

381G 
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di  2,984. 
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OFFIDA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIOUDI 


1 

1 

AmiDi 

LITRI  |. 

il 

DECILITRI  1 

1 

[ 

s e 

u 

u 

DECIMALI 

i 

I'  Provenda 

8 

7 

7 

022 

; Coppa  di  Pro  vende  4 

35 

0 

8 

100 

} 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

G 

4 

800 

Ditei  Litri  tqukalgono  a 

Coppo  1,14. 

VIXO 

Foglietta 

0 

5 

0 

8610 

Boccale  di  Foglieltc  4 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  221 

45 

7 

7 

4820 

1 Soma  di  Barili  2 

91 

5 

4 

9640 

I II  Litro  equivale  a Fogliti- 

j ta  1,96. 

OLIO 

1 

1 Fogliella 

0 

5 

3 

0388 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

1 

2 

1555 

Caldarulo  di  Boccali  4 ^ 

9 

5 

4 

6997 

Il  Litro  equivale  a Fogliti- 

ta  1,88. 

• 

_ 
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OFFIDA 

MISURE  DI  PESI 


ICl 


j resi 

mercantili 

CHILOGR. 

o s 

H < 
H * 
U ^ 

1 

-C  » 

u < 
u a 
s a 

GRAMMI  1 

= 1 
DECIMALI  II 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

ji 

0,0490G  1 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177  1 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532  1 

Oncia  di  Oliavo  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quinlale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  libbre  1000 

339 

0 

7 

1,8.50 

Il  Chilogrammo  equitah  a 

Libbre  2,  Onre  11,5. 

rasi 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

■:  Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

i 

Libbra  di  Once  12 

1 . 

0 

3 

3 



9,0718.5 

11 
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SA\  BENEDETTO 

MISURE  LINEARI 


AORIMENSORIO 

a 

H 

H 

S 

W 

2 £ 
a 

tENTIME-j 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3723  1 

1 Oncia  (li  Minuti  5 

0 

0 

1 

8618 

Piede  di  Once  22  4/5 

0 

4 

2 

4501 

Canna  di  Piedi  10 

4 

2 

4 

.5015 

Il  Metro  equivale  a Piedi  2,  35. 

i 

i 

i 

II 

11 

II 

il 

II 

il 

)! 

] 
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SAN  BENEDETTO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


fiS 

H 

DECIMALI  !| 

1 

tj 

( 

'3 

■ji 

u 

Coppo  

8 

7 

7 

022  1 

Quarta  di  Coppi,  o Provende  4. 

35 

0 

8 

100 

Sacco  di  Quarte  4 

HO 

3 

2 

400 

Rubbio  di  Sarchi  2 

280 

G 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Coppo  1,14. 

[ 

'j 

l 

, Foglietta 

0 

3 

2 

Ilo 

1 

, Boccale  di  Foglielte  4 

1 

2 

9 

633  I 

1 

Barile  di  Boccali  25 

32 

4 

0 

820  j 

' Soma  di  Barili  2 

64 

8 

1 

6.50  i 

Il  Litro  e/uivale  a Fughet- 
te 3,08. 

1 

1 

1 

: 

1 Foglietta 

0 

3 

3 

i 

6 154  ì 

1 Boccale  di  Fogliettc  4 

1 

3 

4 

.5816  ' 

'■  Caldarola  di  Boccali  4 

ó 

3 

8 

.3261  i; 

Il  Metro  di  Caldaroli  4 

21 

3 

30.56  ji 

1 II  Litro  equivale  a Fogliel- 

te  2,97. 

1 
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MISURE  DI  PESI 


rasi 

MERCANTILI 

u 

c 

G 

H < 
H tf 

U ^ 

< S 
w < 

S « 
a « 

GRAMMI 

R 

DECIMALI 

Gr.mo  

0 

0 

0 

0,0461 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,1145 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

.3,3435 

Oncia  di  Oliavo  8 

0 

0 

2 

6,7481 

I.ilibra  di  Once  12 

0 

3 

2 

0,9777 

li  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,  Once  11. 

■ 
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ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  ASCOLI 

Ascon 

Misure  in  tulio  proprie.  Tavola 
N.»  129. 

Acquasanta  

Segue  in  tulio  Ascoli. 

Acquavtva 

Misure  Lineari  , di  Aridi  e Pesi 
come  S.  Benedetto;  di  IJquidi 
come  Ascoli. 

Amandola  

•Misure  Lineari  c di  Olio  proprie, 
di  Aridi  come  Ascoli;  di  Vino 
come  Macerata;  di  Pesi  come 
Roma.  Tavola  N.“  133. 

Ancarano  

Misure  Lineari  proprie  ; di  Aridi 
e Liquidi  come  Ascoli,  di  Pesi 
come  Roma.  Tavola  N.“  136. 

Appignano 

Segue  in  tutto  Ascoli. 

Arcuata  

Misure  I,incari  e di  Liquidi  proprie  ; 
di  Aridi  come  Ascoli;  di  Pesi 
come  Roma.  Tavola  N.“  139. 

Capradosso 

Segue  in  lutto  Ascoli. 

Carassai 

Segue  in  tutto  Ascoli. 

Caste [.  di  Croce  . . . . 

Segue  in  lutto  Ascoli. 

Castel  Trosino 

Segue  in  tutto  Ascoli. 

Castiglione  ( di  Casti- 

, 

gnano ) 

Misure  Lineari , c di  Aridi  coinc 
.Ascoli  ; di  Vino  come  Montalto, 
di  Olio  come  Castignano  ; di  Pesi 

come  Roma. 

Castignano 

Misure  Lipeari  c di  Olio  proprie  ; 
di  Aridi  come  Ascoli;  di  Vino 
come  Montalto;  di  Pesi  come 
Roma.  Tavola  N."  142. 

Castorano 

Segue  in  tutto  Ascoli 

Cerqdeto  ( di  VtnaroUa  ). 

Segue  in  tutto  Ascoli. 

Digitized  by  Coogli 
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Coli  i • . . . Mi>urc  Lineari,  di  Aridi  o Liquidi 

come  Ascoli;  di  Pesi  come  Roma 
e S.  BcncdcUo. 

Comunanza Segue  in  tutto  Ascoli. 

Foliunano Segue  in  tuito  Ascoli. 

Force Misure  Lineari,  c di  Liquidi  pro- 

prie ; di  Aridi  come  Ascoli  ; di 
Pesi  come  Roma.  Tav.  N."  145. 

Lama Segue  in  tutto  Ascoli. 

Lisciano Segue  in  tutto  Ascoli. 

Maltignano Segue  in  tutto  Ascoli. 

Mo.ntalto Misure  Lineari  o di  Liquidi,  pro- 

prie; di  .\ridi  come  Ascoli  ; di 
Pesi  come  Roma.  Tav.  N.®  148. 

Monte  Acuto Segue  in  tutto  Ascoli. 

JloNTE  Adamo Segue  iti  tutto  Ascoli. 

Monte  Calvo Segue  in  tutto  Ascoli. 

.Mo.n'Te  di  Nove  ......  Segue  in  lutto  Muntalto. 

.Monte  Fortino Misure  Lineari  e di  Olio  proprie  ; 

di  Aridi  come  Ascoli;  di  Vino 
come  Macerata  ; di  Pe^i  come 
Roma.  Tavola  N."  152. 

Monte  Gallo Misure  Lineari , e di  Liquidi  pro- 


prie; di  Aridi  come  Ascoli  ; di 
Pesi  come  Roma.  Tav.  N.®  155. 

Monte  Monaco Misure  Lineari  come  Monte  Gallo  ; 

di  Aridi,  Liquidi,  e Pesi  come 
Ascoli. 


Monte  Moro Seguo  in  tutto  Ascoli. 

Monte  Prandone  ....  Segue  in  lutto  A scoli. 

Monte  S.  Polo Segue  in  tutto  .Vscoli. 

Mozzano Seguo  in  tutto  Ascoli. 

Offida .Misure  Lineari  c di  Liquidi  prò 

prie;  di  Aridi  come  Ascoli  ; di 
Pesi  come  Roma.  Tav.  N.®  158. 

OsoLi Segue  in  tutto  Ascoli. 

Pagliare Misure  Lineari,  di  Aridi,  e di  Li- 

quidi come  Ascoli  ; di  Pesi  come 
Roma. 

Palmiano Segue  in  lutto  .Ascoli. 

Patrignone Misure  Lineari  come  Arijuata  ; di 


•T 
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Aridi  l'unie  Asi'oli;  di  Liquidi  co- 
me Montalto;  di  Pesi  come  Roma. 

Poggio  Canoso Segue  in  (ulto  Ascoli. 

PuKCHiA Segue  in  tutto  Patrignone. 

PoRCHiANo Segue  in  tutto  Asculi. 

Quintodeciuo Segue  in  tutto  Ascoli. 

Qi'i.\z.amo Misuro  Lineari  , c di  Aridi  come 

* Ascoli;  di  Liquidi  come  Force; 

di  Pesi  come  Roma. 

Rip.sber.ard.v Segue  in  tutto  Ascoli. 

Rocca  Casabbgn.a.na  . . Segue  in  tutto  Ascoli. 

Rocca  Monte  Varmine  . Seguo  in  tutto  Ascoli. 

Rocca  Reonile Segue  in  tutto  Ascoli. 

Rotella Segue  in  tutto  Patrignone. 

S.  Benedetto Misure  Lineari,  di  Vino,  e di  Pesi 

come  Fermo;  di  Aridi  come 
Ascoli.  Tav.  N."  16“i. 

S.  Maria Misure  Lineari  come  Acquata;  di 

Aridi,  Liquidi  e Pesi  come 
.Vscoli. 

Si'i.NETOLi .Misure  Lineari , di  Aridi  c di  Li- 

quidi come  Asculi;  di  Pesi  come 
Roma. 

Venarotta Segue  in  tutto  Ascoli. 

ViNDOLA Segue  in  lutto  Ascoli. 


r ‘ 
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Nella  Provincia  di  Benevento  si  usano  le  se- 
guenti Misure  Lineari  : 

Canna  Mercantile  per  Panni,  Tele,  Seterie,  ecc. 
Questa  si  divide  in  Palmi  8 , il  Palmo  in  Once  12, 
l’Oncia  in  Minuti  5. 

Piede  detto  anche  Passo  o Compasso,  la  cui 
apertura  è di  Palmi  7. 

Dalle  misure  che  si  conoscono  sembra  che 
il  Palmo  del  Compasso  sia  quello  della  Canna 
mercantile  , o almeno  che  la  difTerenza  sia  picco- 
lissima ; si  trova  infatti 

Palmo  della  Canna  mercantile 

di  Metri 0,263425 

Palmo  del  Compasso  di  xMetri..  0,  263669 
Questa  differenza  di  Metri  0,000244  fa  so- 
spettare che  la  misura  lineare  di  Benevento  sia 
una  sola  ; ciò  anche  si  dimostra  dalla  medesima 
divisione  del  Palmo  in  Once  12,  e dell’oncia  in 
minuti  5,  la  quale  è quella  stessa  del  Compasso. 
Siccome  però  la  misura  che  riporta  la  Presidenza 
del  Censo  si  riferisce  alla  Canna  Napoletana  la 
quale  supera  la  Beneventana , essendo  la  prima, 
cioè  la  Napoletana  di  Metri  2,10936  , e la  Be- 
neventana di  Metri  2,1074,  cosi  le  due  misure 
sono  notate  come  diverso,  nelle  nostre  tavole. 
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MISURE  DI  CAPACITA'  PER  GLI  AKIDI 


Due  sono  le  misure  di  capacità  per  gli  Aridi , 
una  antica^  e l'altra  moderna,  ed  ambedue  hanno 
la  misura  detta  Tomolo  divisa  nelle  seguenti  parti 

Tomolo  di  Mezzctti 2 

Mozzetto  (Ji  O^'^rti 2 

Quarto  di  Misure 6 

Il  Tomolo  della  misura  antica  è stato  usato 
fino  all'epoca  del  governo  francese,  e viene  con- 
tradistinto colla  denominazione  di  piccolo  dal  To- 
molo moderno  detto  grosso. 

Questo , introdotto  a maggior  comodo  nel 
commercio  sotto  il  dominio  francese,  è comune- 
mente in  uso  nei  giornalieri  contratti,  mentre  il 
Tomolo  antico  detto  piccolo  si  usa  soltanto  pel 
pagamento  di  quei  canoni  convenuti  in  generi  , 
prima  dell’introduzione  del  nuovo  tomolo. 

Tomoli  quattro  antichi  costituenti  la  soma 
antica  corrispondono  a Tomoli  moderni  tre , e 
misure  tre. 

Il  Grano  si  misura  a raso  j l'Orzo  e l’Avena 
a colmo. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


Anche  pei  Liquidi  vi  sono  due  misure,  una 
pel  Vino,  e l’altra  per  l’Olio. 
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Il  Vino  si  misura  colla  Soma,  o Salma,  quale 
ò composta  di  Ambole  90,  e l’Ambola  di  Caraffe  2. 
Il  peso  della  Soma  è di  Cantcìjo  1,  e Rotoli  60. 

L’Olio  si  misura  col  Piede  composto  di  Quar- 
tucce  16,  e la  Quartuccia  è di  Once  15 
Un  Piede  di  Olio  depurato  pesa  Rotoli  7 

PESI 


Le  misure  dei  Pesi  sono  : 

Il  Cantajo  distinto  ordinariamente  a pesare 
ogni  sorta  di  merci.  Si  divide  in  Cento  Rotoli  di 
Once  33  Yj  ciascuno  ; corrisponde  a Libbre 
277  ”/<oo»  ® secondo  il  sistema  Metrico  a Chilo- 
grammi 89,  10  ; pari  a Libbre  romane  263,  ®Vioo’ 

La  Libbra  è composta  di  Once  12.  Cento  Lib-, 
bre  secondo  il  sistema  suddetto , corrispondono 
a Chilogrammi  32,07,60;  eguali  a Libbre  roma- 
ne 95.  La  libbra  però  nella  vendita  delle  paste 
dolci,  torroni  ecc.  si  considera  di  Once  11. 

L’  Oncia  è composta  di  Acini  600  , ovvero 
Dramme  10. 

La  Dramma  è composta  di  Scrupoli,  o Trap- 
pesi  3. 

Il  Trappeso,  o Scrupolo  è composto  di  Acini, 
o Grani  20. 
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BEXEVE^TO 

.MISURE  LINEARI 


''  CAH!ÌA 

' MERCANTILE 

il 

l' 

METRI 

1 

Iti 

hi  ^ 

2 

* - 

^ £ 

iti 

w 

i< 

jl 

DECIMALI 

1' 

Minuto 

0 

0 

0 

439U4  i 

' Oncia  di  Minuti  5 

jl 

0 

0 

2 

19521  I 

||  Palmo  di  Once  12 

0 

2 

G 

34250  1 

Il  • 

Canna  di  Palmi  8 

2 

1 

0 

1 

74000  i 

1 

1 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

1 

mi  3,796. 

PIBJDK 

j AGBIMENSORIO 

1 

1 Minuto 

0 

0 

0 

4394 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

2 

1972 

Palmo  di  Once  12.. 

0 

2 

6 

3G69 

Passo  0 Compasso  di  Palmi 

Napoletani  7 

1 

8 

4 

5083 

1 

n .Metro  equivale  a Pai- 

mi  3,792. 

» 
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BENEVEINTO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDl 

{ MISURA  moderna 

1 

LITRI 

1 

DECILITRI  ^ 

i 

JL  1 

d 1 

H S 1 

H 

u 

u 1 

DECIMALI  , 

’■  Misura 

2 

3 

1 

0 

i 

ni 

Quarto  di  Misure  C 

13 

8 

0 

8.')0 

1 Mczzetlo  (li  quarti  2 

27 

6 

1 

700 

’ Tomolo  grosso  di  Mozzetti  2. 

55 

2 

3 

400 

1 

i Soma  di  Tomoli  3 

r 

1 Dieci  Litri  equivalgono  a 

1 }fi5ure  nuove  4,345. 

IG.) 

7 

0 

200  ; 

! 

i 

MISURA  ANTICA 

i 

.Misura 

1 

7 

5 

6;li  1 

i Quarto  di  Misure  6 

10 

5 

3 

789  ! 

Mezzette  di  quarti  2 

21 

0 

7 

.579 

Tomolo  piccolo  di  Mozzetti  2. 
Salma  o Soma  di  Tomoli , o 

42 

1 

5 

1.58 

i Moggi  4 

: Dieci  Litri  equivalgono  a 

Miture  vecchie  5,693. 

168 

6 

0 

630 
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MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E UQUIDI 


5 

vra» 

LITK 

D 

M 

p 

H S 

H 

DECIMALI 

Arnhola * 

1 

6 

0 

38 

Soma  (di  vino  puro)  di  ambo- 
le  90 

144 

3 

4 

20 

Caraffa  di  Once  29  ( vino 
bianco) 

0 

8 

0 

19 

Caraffa  di  Once  30  1 ( vino 
rosso  ) 

0 

8 

0 

19 

Ambola  di  Caraffe  2 

1 

6 

0 

38 

Langella  di  Ambole  8 i 

13 

6 

3 

25 

Soma  0 Salma  (di  vino  impuro) 
di  langelle  12 

163 

5 

8 

76 

Dieci  Litri  equivalgono  ad 
Ambole  6.233. 

ouo 

Mezia  Quartuccia 

0 

2 

2 

81 

Quartuccia  di  mezze  quartuc- 
ce  2 

0 

4 

5 

63 

1 Ambola  di  Quartucce  4 

1 

8 

2 

51 

Piede  di  Ambole  4 

7 

3 

0 

05 

Dieci  Litri  equivalgono  ad 
Ambole  5.479. 

12 
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BEi\EVEi\TO 

MISURE  DI  PESI 


MERCANTILI 

CUILOGR. 

KTTO- 

GRAM. 

J»  T 
< 

fid  es 

fi  o 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Scrupolo  o Trappeso  di  acini 
0 granelli  20 

0 

0 

0 

0,891 

Dramma  di  Scrupoli  o Trap- 
pcsi  3 

0 

0 

0 

2,673 

Oncia  di  Dramme  10 

0 

0 

2 

6,730 

Oncia  di  Acini  600 

0 

0 

2 

G,780 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

0,759 

1 Rotolo  di  Once  33  1/3 

0 

8 

9 

1,000 

j Cantaro  di  Rotoli  lOO 

89 

1 

0 

0,000 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,117;  ovvero  a Ro- 
tolo 1,122. 
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CAMMA 

MEBC.OTILE 

METBI 

11 

1 

« 

-,  5 

a 

! 

Eri 

S - 

H ^ 

u 

u 

UECIU.\LI 

Minato 

0 

0 

0 

43904 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

2 

19Ó21 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

6 

34250 

Canna  di  Palmi  8 

2 

1 

0 

74000 

Il  Mtlro  equivale  a Pal- 
mi 3,796. 

PI  ADR 

AGRIMEKSOKIO 

Minuto 

0 

0 

0 

4394 

Oncia  di  Minuti  5.... 

0 

0 

2 

1972 

1 Palmo  di  Once  12 

0 

2 

6 

3069 

Passo  0 Compasso  di  Palmi 
Napoletani  7 

1 

8 

4 

5083 

Il  Metro  equivale  a Pal- 
! mi  3,792. 

t 

] 

il 

Digitized  by  Coogle 


180 


BAGIVARA 

MISURE  DI  CAPACITA’,  PER  ARIDI  E LIQUIDI 


Arni»! 

MISIRA  MODERNA 

LITRI 

decilitri 

1 

Z s 

K ^ 
U 

DECIMALI 

Misura 

2 

3 

0 

141  I 

Quarto  di  M sure  6 

13 

8 

0 

850 

Mczzcllo  di  Quarti  2 

27 

6 

1 

700 

Tomolo  grosso  di  MczzeUi  2. 

55 

0 

3 

400 

Soma  di  Tomoli  3 

105 

7 

0 

200 

1 

Dieci  Litri  eqnicalgnno  a Mi- 
sure nuove  4,315. 

! 

li 

MISURA  ANTICA 

Misura 

1 

7 

5 

631  1 

Quarto  di  Misure  6 

10 

5 

3 

li 

78‘J  i 

■ Mozzetto  di  Quarti  2 

21 

0 

7 

1 

579 

Tomolo  piccolo  di  Mozzetti  2. 

42 

1 

5 

158 

Salma  o Soma  di  Tomoli , o 
moggi  4 

1G8 

G 

0 

630 

Dieci  Litri  equivalgono  a M - 
sure  vecchie  5,693. 

;i 

] 
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BAG1\ARA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


iriM 

LITRI 

i 

DECILITRI 

H OS 
'e.  H 

U] 

1 

DECUIALI  ' 

1 

1 

Caraffa  

0 

8 

9 

01 

Ambola  di  Caraffe  2 

1 

7 

8 

02  j 

Langcila  di  Aaibole  81 

li 

9 

G 

50  ; 

Soma  0 Salma  di  Langelle  12. 

179 

5 

8 

04 

Dieci  Litri  equivalgono  ad 

Ambole  5,617. 

o&ia 

Quarluccia 

0 

7 

4 

70 

Ambola  di  Qaartucre  4 

2 

9 

8 

70 

Dieci  Litri  equivalgono  ad 

Ambóle  3,347. 
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MISURE  DI  PESI 


PBBl 

MERCANTILI 

3 

è 

r" 

i.  s 
u 5 

rs2  BB 

c « 

GR.tMUI 

E 

nECIMALI 

Scrupolo  0 Trappcso  di  Acini 

0 

o Granelli  20 

0 

0 

0,891 

Dramma  di  Scrupoli  o Trap- 

pesi  3 

'» 

0 

0 

2,673 

! Oncia  di  Dramme  10 

Il 

0 

0 

2 

6,730 

Oncia  di  Acini  600 

0 

0 

2 

6,780 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

0,759 

1 Rotolo  di  Once  33  1/3 

0 

8 

9 

1,000 

1 Cantaro  di  Rotoli  100 

89 

1 

0 

0,000 

1 II  Chilogrammo  equivale  a 

i Libbre  3,117;  ovvero  a Ro- 

1 loto  1,122.  • 

! 

! 

- 
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ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  BENEVENTO 
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Benevento Misure  in  tutto  proprio.  Tavola 

N."  175. 

B.\GNAra Misure  Lineari,  di  Aridi  c di  Pesi 

come  Benevento  ; di  Olio  pro- 
pria. Tav.  N.°  179. 


Maccoli 

Montorso  

Motta  

Panelli 

Pastine 

Perillo 

S.  Angelo  a Cppolo 

S.  Leccio 

S.  Marco  ai  Monti. 
SCIARRA 


) Seguono  in  tutto  Benevento. 
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MISUUK  LllNEARl 


Il  Braccio,  c il  Piede  sono  le  Misure  Lineari 
che  si  usano  nella  Provincia  di  Bologna. 

Il  Braccio  serve  per  misurare  le  Tele , i 
Panni,  le  Seterie  ccc.  e si  divide  in  Once  12,  Il 
Metro  corrisponde  ad  un  Braccio  e mezzo , e 
poco  più. 

Il  Piede  serve  per  gli  Agrimensori.  La  sua 
divisione  è di  Once  12,  e l’Oncia  di  Punti  12. 
ha  Pertica  si  compone  di  Piedi  10.  11  Metro  equi- 
vale a Piedi  2,63. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


La  misura  nota  dicesi  Corba,  quale  si  com- 
pone di  Slaja  2 ; lo  Stajo  di  Quarliroli  8 , e il 
Quartirolo  di  Quarticini  8.  L'infima  misura  è 
il  Quarlicim,  c la  massima  è il  Sacco,  che  con- 
tiene Corbe  2, 

Riguardo  però  agli  Aridi  deve  notarsi: 

1.0 

Che  nel  linguaggio  mercantile  si  considera 
anche  il  Carro  di  Grano  di  Sacchi  10;  il  Sacco 
di  Staja  5,  ossia  di  Corbe  2i  , e perciò  il  Car- 
ro si  compone  di  Corbe  25. 
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Che  la  Corba  pei  frulli  da  brocca,  e per  Io 
slerco  minulo  di  animali , è formala  di  Staja  3 
colme,  ovvero  di  Quarliroli  24,  parimenli  colmi. 

3. " 

« 

Che  pei  solidi  di  lerra  e di  murazione  si 
usa  la  Perlica  cubica  di  Piedi  cub.  1000  = a Melri 
cubici  54,91459.  II  Passello  cubico  di  Piedi  cub. 
125  = a Melri  cubici  6,864324. 

4. « 

Che  per  la  Legna  grossa  da  ardere  si  usa 
il  Carro  di  Biroccie  2 cosliluilo  da  una  calasta 
lunga  Piedi  6,  o Melri  2,28  ; larga  Piedi  6;  alla 
Piedi  3,  e della  cubicilà  di  Piedi  108  , ossiano 
Melri  cubici  5,925. 

Numero  250  fasci  detli  di  Gavazzo  formano 
un  carro,  come  ancora  200  fasci  di  Piedi  o Far- 
nasotti,  e 500  fasci  di  vile. 

Due  carri  di  legna  formano  il  LegmjOf  e il 
legnajo  è una  calasla  cubica  di  legna,  il  di  cui 
lalo  è di  piedi  6. 

Per  la  legna  minula,  ossiano  fascine  da  bo- 
sco, si  usa  il  carro  composlo  di  fasci  200. 

Per  le  fascine  di  polaggione  di  alberi,  il  carro 
è composlo  di  fasci  250. 

Per  le  fascine  di  sermenli  di  vili,  di  fasci  500. 

Per  le  fascine  di  slei'pi  e spini,  di  fasci  200. 

Un  Biroccio  di  Carbone  è di  sacchi  1 0 ; il 
sacco  di  slaja  5,  e si  vende  a misura  colma. 
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La  Soma  di  Carbone  si  divide  in  Staja  3,  pa- 
ri a Rubbio  romano  uno,  ossiano  ettolitri  2,94465. 

Il  fieno  si  vende  a peso. 

5. » 

Per  Io  strame  vallivo  da  concime  si  fa  uso 
del  carro  lungo  piedi  6 , largo  e alto  piedi  4 , 
eguale  a piedi  cub.  96 , contenente  ri  peso  di 
libbre  4000.  Pel  concime  ordinario  il  carro  è di 
Metri  cub.  3,50  Gli  altri  concimi  .si  misurano  , 
parte  a Stajo , e parte  a Peso;  cioè  a Stajo  si 
misura  il  concime  di  sirighella  ( crisalidi  dei  bachi 
da  seta  ) ; di  gallinaccio;  di  pollina;  di  colombina; 
di  cesneUo  ( pecorino,  e caprino  );  e di  sterco  umano. 
A peso  si  misura  il  concime  di  rizza  ( unghia  e 
corna  di  quadrupedi);  di  cornuzzo  (raschiatura 
di  corna);  di  fatigli  di  cuojo,  di  penne,  o piume; 
di  pellami,  di  conciatura  di  pelli,  di  stracci  di  lana, 
di  panadella,  o sanza  ( focaccia  di  semi  oleosi);  di 
pellicini  dei  pelacani  ( composto  degli  avanzi  dei 
pelami  ad  uso  dei  fabbricatori  di  cappelli  ) ; di 
pelli  di  lepre;  di  orecchie;  di  code,  ec. 

6. » 

Nel  comune  di  Casio  , e Casola  si  usa  pel 
concime  la  misura  detta  Traino , eguale  a Metri 
cub.  0,500  ; e per  l’alimento  del  bestiame  minuto 
nelfinverno,  si  adoperano  le  fascine  di  vincigli 
alte  Metro  1,50;  grosse  nella  legatura  Metri  0,20. 

Nel  comune  di  Castiglione  pei  vincigli  si  usa 
il  Traino  di  fasci  50  del  diametro  di  Metri  0,17 
ciascuna. 
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Nel  comune  di  Crcvalcoro  pel  concime  si  usa 
il  carro  di  Metri  cubici  5,85. 

Nel  comune  di  Lojano  si  usa  il  Biroccio  di  ca- 
righe  10,  eguale  a Metri  cub.  1,40.  Si  usano 
ancora  le  fascine  di  vincigli  per  alimento  del  be- 
stiame, alte  Metro  1,30,  e grosse  in  legatura  Me- 
tri 0,35.  Le  fascine  da  ardere  sono  alte  Metro  1 ,30, 
e grosse  in  legatura  Metri  0,35. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI. 


La  misura  detta  Corba  si  usa  anche  pel  Vino, 
ma  questa  si  compone  di  Barili  2.  Il  Barile  poi 
si  divide  in  Quartarole  2.  Il  Quartarolo  in  Boc- 
cali 15,  e il  Boccale  in  Foglietto  4. 

La  CaslcHala  contiene  Corbe  10,  e siccome 
il  peso  della  Corba  equivale  a Libbre  200  di  Bo- 
logna, così  una  Castellata  di  Uva  pigiata,  pesa 
circa  2000  Libbre  bolognesi. 

L’Olio  si  vende  a peso,  e si  contratta  a Lib- 
bra, Mezza  libbra,  un  Quarto,  un  Sesto,  un  Ottavo, 
ed  anche  un  Dodicesimo  di  mezza  libbra.  Litri  9,88 
formano  circa  il  così  detto  Peso,  cioè  libbre  25  bo- 
lognesi. 

PESI 


La  Libbra  è il  peso  comune,  c le  suddivi- 
sioni sono  : 

Libbra  di  Once 12  . 

Oncia  di  Ottave...  8 
Oliava  di  Carati....  20  . 

Carato  di  Grani....  4 
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e queste  riguardo  alla  cosi  detta  Libbra  mercan- 
tile, della  quale  Once  ll,2i7  di  peso  comune 
equivalgono  a Libbra  una  romana.  Nel  peso  della 
Seta  però  l’Oncia  si  divide  in  Ferlini  16,  e il  For- 
tino in  carati  10. 

Rispetto  alla  Libbra  pei  Medicinali,  le  sud- 
divisioni  sono  diverse,  e l’Oncia  non  è eguale  al- 
l’Oncia Mercantile,  poiché  10  Once  da  medicinali 
equivalgono  a 9 mercantili. 


NOTA 


La  Provincia  di  Bologna  è la  sola  in  tutte  quelle  dello 
Stato  Pontificio  che  ha  misure  e pesi  di  cui  si  servono 
tutti  i Comuni  della  Provincia  medesima.  Una  sola  Ta- 
vola dunque  è suffìccnlc  per  indicare  quali  sieno  i Pesi 
e le  Misure  della  Provincia  di  Bologna,  e quali  i rap- 
porti che  hanno  colle  Misure  Metriche. 
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BOLOGNA 

MISURE  LINEARI 


BBACCIO 

s 

1 

ad 

U 

s . 

H 

S flfi 

H « 

DECIMALI  1 

mercantile 

h2 

s 

’-J  H 
U 

a 

r.  H 

w 

u 

Oncia 

0 

0 

5 

33305  j 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

2 

00190  1 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

4 

00387  i 

Dieci  Braccia 

6 

i 

0 

03870 

Il  Metro  rquivitlt  a Rrac 

ciò  1 ,502. 

PIBDB 

AC.RIMENSURIO 

1 

! 

Punto 

« 

0 

0 

2639 

Oncia  di  Punti  12 

0 

0 

3 

1675 

Piede  di  Oncc  12 

0 

3 

8 

0098 

Pertica  di  Piedi  10 

3 

8 

0 

0983 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,63. 

u 
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BOLOGNA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI  E LIQUIDI 


ABIBl 

! 

1 

LITRI  { 

DECILITRI  j| 

II 

1 

Zj 

H « 
z.  r» 

uà 

rj 

DECIMALI 

: Quartirino 

0 

6 

1 

4000  1 

1'  Quarlarolo  di  Quarticini  8 

4 

9 

1 

5000  ' 

II 

i Slajo  di  Quarlaroli  8 

39 

3 

2 

3000 

Corba  di  Staja  2 

i! 

78 

G 

4 

5000  1 

il  Sacco  di  Corbe  2 

J 

157 

2 

9 

0000  1 

j Carro  di  Sacchi  IO 

]■  Il  Litro  tquivale  a Quarlt- 
1 Cini  1,628. 

li 

1572 

9 

0 

0000  ! 

1 

1 

1 

1 

TIMO 

1 

1 Foglietta 

0 

3 

2 

7000 

il  Boccale  di  Fogliette  4 

1 

3 

0 

9000  j 

I Quartarola  di  Boccali  15 

19 

6 

4 

8200 

1' 

|i  Barile  di  Quartarole2 

39 

2 

9 

6500  !; 

|!  Corba  di  Barili  2 

78 

5 

9 

3100  |t 

Castellata  di  Corbe  10 

'1 

, Il  Litro  iquiralt  a Fog'i<  1- 

78.') 

'9 

3 

1000  ! 
ij 

le  3,058. 

i-  _ .. 

l' 
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MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI  E LIQUIDI 


OLIO 

1 

litri  ! 

decilitri  ' 

CE.NTILI-  ; 
TRI 

i 

PF.CTMALI  ‘ 

1 

! Mezza  libbra  in  1/1,  1/6,  1/8, 
1/12 

0 

1 

9 

7660 

Libbra  di  mezze  libbre  2 

0 

3 

9 

5330 

Peso  di  Lilibre  25 

9 

8 

8 

3-250 

Il  Litro  equivaìe  a Fogìitl- 
U 2.5‘29. 

1 

] 

1 

1 

i 

1 

i 

i 

L-  .-  . - 

• 

' 

! 

I 

j 

1 

1 

i 

1 

i 

1 

j 
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BOLOGNA 

MISURE  DI  PESI 


Il  viiai 

MERCANTILI 

li 

CUILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

hi 

ui  fiS 

a » 

grammi  j 

i 

DECIMALI  { 

ì! 

Grano 

0 

0 

0 

il 

0,017116  1 

Carato  di  Grani  4 

0 

0 

0 

0,1 82461 

Ottavo  di  Carati  20 

0 

0 

0 

3,769276  li 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

3 

0,154208' 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

6 

1,850600 

Peso  di  Libbre  25 

9 

0 

4 

6,265000 

. Il  Chilogrammo  tquivalt  a 

Libbre  2,763. 

( 

PKfll 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,130783 

1 Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,392349 

1 Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

7,138790 

j Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

.5,665500 

1 II  Chilogrammo  equwale  a 

1 Libbre  3,070. 

I-. 
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ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  BOLOGNA 


Bologna Misure  intuito  propria. Tar.  N.  193. 

Affrico \ 

Aleha.nm.  . : 

Anzola  

Arcoveggio 

Argellato 

Argile 

Bagnarola  {di  sotto)  . . 

Bargi 

Baricella 

Bazz.ano 

Belvedere 

Bertalia  con  Rovereto 
Borgo  Pamgalb  .... 

Bcurio 

Caldbrara  

Capr^ara"!”  . . Seguono  in  tutto  Bologna. 

Casaleccuio  dei.  Reno 
Casal  Fiuuinese  . . . 

Casigno 

Casio  e Casula  .... 

Castel  d'  Ajano  . . . 

Castel  del  Vescovo  . 

Castel  Fra.nco  .... 

Castel  Guelfo  .... 

Castel  Maggiore  . . . 
tÌASTEL  S.  Pietro  . . . 

Caste.naso 

Castiglione 

Crespellano  

Crevallohe  

Gabbiano 
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Gaggio  di  Montagna  . . '' 

Galliera 

Gavignano 

Giianaglione 

Lojano.  . 

Malalbergo 

Medicina 

Minebbio 

Molinella 

Monghidobo 

Momerenzio 

Munte  5.  Giovanni  ... 
Monte  S.  Pietro  .... 

Monte  Veglio 

Monzuno 

Mg  siano 

OzzANO  (di  iopra)  . . . 
Oz.ZANO  (di  sotto)  .... 

Palata  Pepoli  

Panico 

Piano . . > 

Pianoro • . . 

Pieve  del  Pino 

Piluazzo 

PiZZOCALVO * 

Poggio  Renai  ico  .... 

PONTECCHIO 

PoBRETTA  

Pradl'ro,  e Sasso  .... 

Querceto  

Bipoli 

Rocca  Corneta 

Sala 

S.  Agata  

S.  Agostino 

S.  Egidio  (dentro)  .... 

S.  Giorgio  di  Piano.  . . 

S.  Giovanni  in  Persiceto 

S.  Giuseppe 

S.  Lazzaro 

S.  Maria  in  Uuno  . ^ 


Seguono 


in 


« 


tulio  Bologna. 
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S.  Matteo  della  Decima 
S.  Pietro  ir  Casale  . . 

S.  Rcfpillo 

Sasso  Leone 

Savigno 

Serravallb  

Stiolo • 

Tavernola 

Tolé 

Varignana 

Veggio 

Vergato 

VlAVAGOLA 

Zena 

Zola  Predosa  


Seguono  io 


i 


tutto  Bologna. 
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MISIJUE  LINEARI 

Le  Misure  Lineari  di  Camerino  sono  le  se- 
guenti : 

Il  Braccio  Mercantile  diviso  in  Once  36. 

La  Canna  Mercantile  che  corrisponde  a Brac- 
cia Tre. 

La  Canna  Architettonica  di  Palmi  romani 
Dicci. 

Il  Piede  Agrimensorio  e da  Legname  che  si 
divide  in  Once  18,  e corrisponde  a Braccio  uno 
c mezzo.  Dieci  Piedi  fanno  la  Canna  Agrimensoria. 

Sembra  però  che  sia  in  uso  altra  Canna  di 
Piedi  Ventiquattro  e mezzo. 

Tutte  queste  Misure  sono  prese  da  quelle 
di  Roma.  Il  Braccio  equivale  al  Passetto  romano, 
cioè  a Palmi  Tre  della  Canna  Architettonica  ro- 
mana, c perciò  : 

Braccio  Mercantile 0'”,  670265465 

Canna  Mercantile 2“,  010796395 

Canna  Architettonica...  2“  , 234218219 

Piede  Agrimensorio 0",  335132732 

Nei  ragguagli  pubblicati  in  Milano  nel  1809, 
si  trova,  Misure  Lineari  di  Camerino  come  Mace- 
rala'^ quindi  Braccio  di  Macerata  ( palmi  tre  ro- 
mani ) eguale  a Metri  0,6702069.  La  differenza 
di  Metri  0,0000585  è insensibile.  Noi  ci  siamo 
attenuti  ai  rapporti  pubblicati  in  Roma  nel  1811. 
Queste  Misure  sono  in  uso  in  tutti  i Comuni  di 
Camerino  ad  eccezione  di  Camporotondo,  il  quale 
varia  il  Piede  Agrimensorio,  come  si  vede  nella 
rispettiva  Tavola. 
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MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


Le  Misure  per  gli  Aridi  sono: 

Rubbio  di  Coppe 8 

Coppa  di  Pro  vende  o Coppette...  4 

Coppetta  di  Tazze 25 

Tazza,  (mis.  min.)  eguale  a Litri..  0,35679. 
quali  sono  anch’essc  in  uso  in  tutti  i Comuni 
di  questa  Provincia,  meno  in  quello  di  Serravalle 
nel  quale  la  misura  minima  è detta  Scorzo,  equi- 
valente alla  suddetta  Coppetta  di  Tazze  25. 

Si  nota  però  che  il  Rubbio  di  grano  pesa 
libbre  640  come  il  romano,  ma  essendo  il  grano 
di  monte  più  pesante,  si  ha  la  capacità  del  Rub- 
bio di  Camerino  inferiore  a quella  del  Rubbio  di 
Roma. 

La  legna  da  ardere  si  misura  a Passo,  lungo 
piedi  5 , alto  piedi  5,  profondo  piedi  3,  e quindi 
piedi  cubici  75  eguali  a Metri  cubici  2,822. 

' MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VIINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


Rispetto  ai  Liquidi  le  misure  hanno  le  con- 
suete denominazioni,  cioè  Soma,  Barile,  Boccale , 
Foglietta,  er.  in  quanto  al  Vino  : Brocca,  Metro , 
Boccale,  Foglietta  , Quarluccia  , ec.  riguardo  al- 
l’Olio. La  variazione  è nella  capacità,  così,  per 
esempio,  in  Camerino  la  Foglietta  di  Vino,  equi- 
vale a Litri  0,57040;  quella  di  Olio  a Litri  0,56764. 
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In  Caldarola  laFoglieUa  di  Vino  ò di  Litri 0,508608, 
quella  di  Olio  di  Litri  0,561600,  e questo  è il 
solo  Comune  in  cui  la  Misura  è diversa. 

PESI 


In  tutta  questa  Provincia  sono  in  uso  i Posi 
di  Roma. 


OSSERVAZIONE 


Come  nelle  misure  lineari  si  è notata  una  differenza  fra  le 
nostre  e quelle  pubblicate  nel  governo  italico,  cosi  pic- 
cole differenze  si  nulamno  anche  nelle  altre  misure;  que- 
ste differenze  poi  sono  state  rettilìcate  dai  sig.  Canonico 
Filippo  Filippi,  come  risulta  dalla  nota  che  si  legge  nelle 
Tavole  di  ragguaglio  pubblicate  dalla  Presidenza  del  Cen- 
so, parlando  di  questa  Provincia. 
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CAMERINO 


MISURE  LINEARI 


MmACCIO 

MERCAISTILR 

METRI 

1 

u 

Jr  •" 
— ? 
ili  “ 

a 

mi 

1 -HKIX^’30 

DECIMALI  ' 

i 

Oncia 

0 

0 

I 

8G185  j 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  36 

0 

G 

7 

02654 

Dieci  Braccia 

G 

7 

0 

26546 

Il  Metro  equicale  a Brac- 

do  1,49. 

CAISXA 

• 

MERCANTILE 

Canna 

2 

0 

1 

079639 

CATBXA 

ARCHITFTTOMCA 

Minuto 

0 

0 

0 

3724  : 

Oncia  (li  Minuti  5 

0 

0 

1 

8019  1 

1 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422  1 

Siajolo  di  Palmi  5.7.7 

1 

‘2 

8 

4675  ' 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

4218  j 

Il  Me:ro  equivale  a Palmi  l\, 

Oltre  5,355. 

1 

1 
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CAMERIIN'O 


MISURE  LINEARI 


PIEOB 

AGBIMENSOBIO 
E DA  LEGNAME 

metri 

DECIME- 

TRI 

1 

Cd 

5 S 

H H 
yr. 

Ui 

u 

DECIMALI 

c 

^ Linea 

1 

0 

0 

0 

1551 

Oncia  di  Linee  12 

0 

0 

1 

8G19 

Piede  di  Once  18 

0 

3 

3 

5133 

Canna  di  Piedi  10 

3 

3 

5 

1330 

Canna  di  Piedi  24.50 

8 

2 

1 

0758 

n Metro  equivale  a Pie- 
di 2,98. 

Ì 

i 

j 
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CAMEUIKO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI , E LIQUIDI 


AAIDI 

fi 

H 

2 

’i 

DECILITBI 

± 

mi 

— SS 

« H 
O 

DECIMALI 

Taz2a 

0 

3 

5 

G790 

Coppella  di  Tazze  25. 

8 

9 

1 

9G50 

Coppa  (li  Provende,  o Coppct- 

le  4 

35 

6 

7 

8G85 

Rebbio  di  Coppe  8 

OC 

4 

2 

9440 

B Litro  equivale  a Taz- 

ze  2,802. 

Vino 

Fogliella 

0 

5 

7 

040 

Boccale  di  Foglidle  4 

2 

2 

8 

IGO 

Barile  di  Boccali  20 

45 

6 

3 

200 

Soma  di  Barili  2 

91 

2 

f) 

400 

//  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1,75. 

OLIO 

Fogliella 

0 

5 

6 

7G4 

Boccale  di  foglielle  4 

2 

2 

è 

05G 

Melro  di  Boccali  8 

18 

1 

G 

448 

Brocca  di  Boccali  10 

22 

7 

0 

.5G0 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,7G. 

1 

i 

t < 


• ■ Digitized  by  Google 
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CAMERIINO 

MISURE  DI  PESI 


PE»I 

‘ mercantili 

CIIILOGR. 

è S 

H < 
H ae 
X cj 

< a 

w < 
U BS 
2 ^ 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  21/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

• 

Oncia  di  Ottave  8.. 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185' 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2 Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

. 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,25G 

I 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

•> 

o 

9,07185 

• li 
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CALDAROLA 

MISURE  LINEARI 


Digitized  by  Google 


2 1 2 

CALDAROLA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI  ! 

1 

CEM  ILI- 
TRI 

DECIMALI 

Tazza 

0 

3 

5 

6790 

Coppella  di  Tazze  25 

8 

9 

1 

9650 

Coppa  di  Provende,  oCoppet- 

te  4 

35 

G 

7 

8G85 

Rubbio  di  Coppe  8 

285 

4 

2 

9440 

Il  Litro  equivale  a Taz- 

ze  2,802. 

VINO 

Foglietta 

0 

5 

0 

8608 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

8640 

Soma  di  Barili  2 

81 

3 

7 

7280 

Il  Litro  equivale  a Fogliel- 

ta  1,965. 

1 

1 

e 

m 

0 

Qaarluccia 

0 

1 

4 

0400 

Foglietta  di  Qaartucce  4 

0 

5 

0 

1600  j 

!,  Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

4 

6352 

''  Metro  di  Boccali  8 

17 

9 

7 

0816  li 

j H Litro  equivale  a Fogliet- 

r 

Ir  ta  1,780. 

1 

1! 

li 

Digitized  by  ■Google 
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CALDAROLA 

MISURE  DI  PÉSI 


PESI 

MERCANTILI 

i 

CUILOGR. 

t i 

H ai 
&a  o 

'ìè  S 

a a 

GRAMMI  1 
E 

DRCIMALI  ' 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,2.50 

Libbra  di  Once  12 

1) 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

. 0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  HEDICLNALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

3 

3 

9,07185 

Digiiizedby  Google 


CAMPOROTO!\DO 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORIU 

METRI 

1 

ad 

S S 

o H 

u 

a 

CENTIME- 

Thi 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

1862 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

1 

8619 

Piede  di  Once  30  - 

0 

5 

5 

8554 

Canna  di  Piedi  10 

5 

5 

8 

5545 

n Metro  equiveUe  a Piede  1,79. 

Digilizèd  by  <^oogIe 
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CAMPOROTOKDO 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Aaioi 

LITRI, 

DECILITRI 

.J  ^ 

^ £ 

u 

u 

DECIMALI 

Tazza ! 

0 

3 

5 

6790 

Coppella  di  Tazze  25 

8 

9 

1 

9650 

Coppa  di  Provende,  o Coppette  4 

35 

G 

7 

8685 

Rubbio  di  Coppe  8 - 

Il  Litro  ejuivale  a Taz~ 
ze  2,802.  ’ ■ " 

285 

4 

, 2 

9440 

Vino 

FuglicUa 

0 

5 

0 

8608 

Boccale  di  Foglictte  4... 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

8640 

Soma  di  Barili  2 

8i 

3 

7 

7280 

Il  Litro  equivale  a Fugliet- 

la  1,9G5. 

Olio 

Quai  (uccia 

0 

1 

4 

0400 

Foglictia  di  Quartucce  4 

0 

5 

6 

1600 

Boccale  di  Foglietle  4 

2 

2 

4 

63.52 

Metro  di  Boccali  8 

17 

9 

7 

0816 

It  Litico  equivale  a Fogliet- 

la  1,780. 

• 

Digitized  by  Google 
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CAMPOROTONDO 


- • MISURE  DI  PESI 


1 rmi 

o 

t 5 

< s 

GRAMMI 

! MERCANTILI 

0 

H ÒS 

u eì 

a o 

E . 

DECIMALI 

j 

1 Grano  di  21/*24 

0 

0 

0 

0,04906 

1,177 

Denaro  di  Grani  21 

0 

0 

0 

1 Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

8,256 

Oncia  di  Ottave  8 

!| 

0 

0 

2 

1 

1 Libbra  di  Once  12 

0 

33 

3 

3 

9,07185 

7,185 

1 

Quintale  di  Libbre  100 

9 

0 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850  1 

1 II  CliHajrammn  eguiuale  a 
1 Libbre  2,  Once  11,5. 

PENI 

FEI  UEDICINALI 

i 

Grano 

0 

0 

0 

1 

0,01906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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PERCANESTRO 

MISURE  LINEARI 


■ ~ ---rrr  = 

AGRIMENSORIO 

METRI 

1 

bd  ^ 

S fiS 

O H 
W 

a 

! 

Minutò  

0 

0 

Oncia  di  Minati  5 

0 

0 

Piede  di  Once  18 

0 

3 

Canna  di  Piedi  15 

5 

0 

Il  Mtlro  eguioale  a Pi$- 

di  ‘2,98. 

■ 

u 

•a  - 

£ ^ 
u 


DECIMALI 


37>4 

8619 

5133 

6995 
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PERCAKESTRO 

MISURE  DI  CAPACITA-  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


l 

LITRI 

1 

DECILITRI  1 

1 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Tazza 

0 

3 

5 

6790 

Coppetta  di  Tazze  25 

Coppa  di  Provende  o Cop- 

8 

9 

1 

9650 

pctte  4 

35 

6 

7 

8685 

Rubbio  di  Coppe  8 

Il  .Litro  . equivale  a Taz- 
ze 2,802. 

285 

4 

2 

9440 

VINO* 

Foglietta 

0 

5 

7 

040 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

2 

8 

160 

' Barile  di  Boccali  20 

45 

6 

3 

200 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,75. 

91 

2 

6 

400 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

6 

764 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

2 

7 

056 

Metro  di  Boccali  8 

18 

1 

6 

448 

'Brocca  di  Boccali  10 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta t,7G. 

22 

7 

0 

560 

, 
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PERCANESTRO 

MISURE  DI  PESI 


resi 

MERCANTILI 

CIIILOGB.  1 

ETTO-  1 
GRAM.  j 

DECA- 

GRAM. 

■ 

GRAMMI  ! 

B 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,0490(1 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 •••••• 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale"  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PBflI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

• 0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 v'— • 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Djgilized  by  Google 
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SERRA  PETROl^A 


MISURE  LINEARI 
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22^ 


SERRA  PETRONA 


MISURE  DI  CAPAOTA"  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


lì 

ARIDI 

LITRI 

U 

CENTILI- 

TRI 

DECIM.VL1 

Taz/a 

0 

3 

5 

6790 

Coppetta  di  Tazze  25 

8 

9 

1 

9650 

Coppa  di  Provendc  o Cop- 
pette 4 

35 

6 

7 

8655 

Rubbio  di  Coppe  8 

285 

4 

2 

9110 

Il  Litro  tquivaìe  a - Taz- 
ze 2,802. 

TIMO 

Foglietta 

0 

5 

7 

OlO 

Boccale  di  Fogliette  4..„ 

2 

2 

8 

160 

Barile  di  Boccali  20 

45 

6 

3 

200 

Soma  di  Barili  2 

91 

2 

G 

400 

Il  Litro  equicaU  a Fogliet- 
ta 1,75. 

01.10 

Foglict(a 

0 

6 

7 

Boccale  di  Foglietto  4 - 

2 

2 

056 

Metro  di  Boccali  8 

18 

1 

6 

418 

Brocca  di  Boccali  10 

22 

7 

1) 

560 

Il  Litro  equivale  a Foqliel- 
ta  1,76. 

1 
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SERRA  PETRONA 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CIIILOGR. 

f • 
o S 

H -< 
H K 
U C 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliare  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

n Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PB» 

PEI  MBDICIXALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  -Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

^ 

0 

3 

3 

9,07185 
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SEKRAVilLLE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIOITDI 


LITUI 

DKCILITBI 

GEMILI-  1 
TRI 

REGIMALI 

Scorzo 

i « 

9 

1 

9650 

Coppa  di  Scorzi  4 

i 35 

G 

7 

8G85 

Rubbio  di  Coppe  8 

285 

4 

2 

9410 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Scorzo  1,121. 

Tino 

Foglietta 

0 

5 

7 

040 

Boccale  di  Foglicttc  4 

2 

2 

8 

160 

Barile  di  Boccali  20 

45 

6 

3 

200 

Soma  di  Barili  2 

n L-tro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,75. 

91 

2 

6 

400 

01*10 

Foglietta ' 

0 

5 

6 

764  1 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

2 

7 

056  ! 

Metro  di  Boccali  8 

18 

1 

G 

448 

Brocca  di  Boccali  10 

22 

7 

0 

5G0 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,76. 
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SERRAVALLE 

MISURE  DI  PESI 


p»ll 

1 MERCANTILI 

CUILO- 

GRAM. 

ETTO- 

GHAM. 

RECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

{ Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906  j 

’J 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177  1 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532  ; 

^ Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

li 

8,256  i; 

i Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

1’ 

9,oTi8:>: 

i\ 

1 

! Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185  1 

1 Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2 Once  11,5. 

1 ... 

l 

1 

i PESI 

i PEI  MEDICINALI 

i 

{ Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

j Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

i 

[! 

.1  Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

i Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

! Libbra  di  Once  12 

!i... 

0 

3 

3 

9,07185 

fa 
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DEI  COMUNI  WILLA  PROVINCIA  DI  CAMERINO 


Camerino.  . Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Liquidi 

proprie,  di  Pesi  come  Rom.i.  Ta- 
vola N.”  207. 

Acocacanina Segue  in  tulio  Camerino. 

Bolounola  .........  Segue  in  tutto  Camerino. 

Borgiano  Segue  in  tutto  Camerino. 

Caldarola Piede  Agrioiensorio  proprio; Misure 

di  Aridi  come  Camerino;  di  Li- 
quidi come  Macerala  ; di  Pesi  co- 
me Boma.  Tavola  N.”  211. 

Camporotondo Piede  Agrimcnsorio  come  Mace- 

rata ; di  Aridi  e Liquidi  come 
Caldarola  ; di  Pesi  come  Boma. 
Tavola  N.“  21t. 

Castel  Baimondo  ....  Segue  in  tutto  Camerino. 

Castel  S.  Maria  ....  Segue  in  tutto  Camerino. 

Cessa  Palombo Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Olio,  co- 

me Camerino  ; di  Vino  c Pesi 
come  Caldarola. 


Crispiero 

Piastra 

PlORDl.MONTE 

Fh’minata 

Gagliole 

Lanciano 

Monte  S.  Polo  . . . . 
Mcccia 


Seguono  in  tutto  Camerino. 


Percanestro  (Frazione).  Piede Agrimensorio proprio; Misure- 

di  Aridi,  di  Liquidi,  e di  Pesi 
come  Camerino.  Tavola  N.“  217. 


Digitized  by  Google 


22S 

Pieve  Bovigliana  . . 

Pieve  Torina  .... 

PioRACo Camerino 

Rustano [ ® 

S.  Angelo 

Sefri 

Serra  Petrona Piede  Agrùnensorio  proprio  ; Misure 

di  Aridi,  di  Liquidi,  e di  Pesi 
come  Camerino.  Tavola  N.°  220. 

Serravallr Misure  Lineari , di  Liquidi  e di 

Pesi  come  Camerino;  di  Aridi, 
propria.  Tavola  N."  223. 

Torriccuio.  . . ....  Segue  in  tutto  Camerino. 


Digitized  by  Google 


PROVINCIA 


CIVITAVECCHIA 

■IHI 


Digitized  by  Google 


MISURE  LINEARI 


Canna  mercantile  romana  per  Panni,  Sete- 
rie, Lane,  ed  altri  tessuti. 

Il  Palmo  è quello  delja  Canna  Architettonica 
romana,  quale  si  divide  in  Once  12,  e l'Oncia 
in  Minuti  5. 

Palmi  5.  75  fanno  lo  Stajolo,  e Dicci  Palmi 
la  Canna  Agrimensoria. 

Queste  misure  sono  in  uso  in  tutta  la  Pro- 
■ vincia. 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


Per  gli  Aridi  si  usa  il  Rubbio,  che  si  divide 
in  quattro  Quarte  ; la  Quarta  si  compone  di  Staja 
quattro,  e lo  Stajo  di  Quartuccie  quattro. 

Nelle  contrattazioni  del  Grano  si  ha  riguardo 
al  peso  di  libbre  640  per  Rubbio,  anziché  alla 
misura. 

I legumi  si  ragguagliano  a peso  di  libbre  720 
per  ogni  Rubbio. 

Nelle  contrattazioni  della  Biada  e dell’  Orzo 
si  ha  riguardo  alla  misura  c non  al  peso,  é si 
considera  il  Rubbio  diviso  in  quattro  Quarte  rase. 
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MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


Pel  Vino  in  luogo  del  Barile  si  ha  la  misura 
detta  Cofellone  composta  di  Ventiquattro  Boccali 
romani,  e il  Boccale  di  Fogliette  Quattro. 

La  Soma  locale  di  Vino  si  compone  di  due  Co- 
pelloni,  corrispondenti  a Barile  1 § romano  di 
Boccali  32;  ma  le  contrattazioni,  che  si  effettuano 
in  questo  territorio  non  vengono  più  regolate  con 
questa  misura,  ma  colla  moderna,  in  tutto  romana. 

In  tutta  questa  Provincia  1’  Olio  si  misura 
colla  Foglietta,  la  quale  è più  grande  di  quella  di 
Roma  ad  eccezione  di  Canale,  che  usa  precisa- 
mente  la  Romana. 

Il  Barile  non  costituisce  mai  misura  legale 
di  capacità  per  l’ Olio,  poiché  le  quantità  in  tutti 
i contratti  di  questo  genere,  qualunque  siano  i 
recipienti  ove  é contenuto,  si  ragguagliano  sempre 
a Boccali  del  peso  elementare  di  libbre  sei. 


PESI 


11  Poso  è la  libbra  romana  colle  solile  di- 
visioni di  Once,  Denari,  e Grani.  Per  Cantaro  s’in- 
tende un  peso  di  libbre  100  romane,  e si  dice 
Peso  grosso  quello  che  si  compone  di  libbre  104. 
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ELEI^iCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI 

DELLA  PROVINCIA  DI  CIVITAVECCHIA 


Civitavecchia Misure  in  (ulto  proprie.  Tavola 

N."  233. 

ALLr.viiERE Misure  Lineari,  e di  Olio  come  Ci- 

vitavecchia; di  Aridi,  Vino,  e 
Pesi  come  Canale. 

Canale .Misure  Lineari  come  Civitavecchia; 

di  Aridi.  Vino,  Olio,  e Pesi, 
proprie.  Tavola  N.°  237. 

Castel  Giuliano Segue  in  tutto  Canale. 

Cervetbri Segue  in  tutto  Canale. 

CoRNETo Misure  Lineari  come  Civitavecchia  ; 

’ di  Aridi,  Vino,  e Olio  proprie; 
di  Pesi  come  Canale.  Tavola 
N.»  241. 
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MISURE  LIINEARI 


Le  misure  lineari  di  Roma  hanno  dato  ori- 
gine alle  misure  lineari  della  Provincia  di  Fermo, 
quali  sono: 

Braccio  Mercantile 
Piede  da  Legname 
Piede  da  Fabbrica 
Piede  Agrimensorio 

11  Braccio  mercantile  è il  Passetto  romano 
equivalente  a Palmi  Tre  della  Canna  Architetto- 
nica romana.  11  Piede  da  legname  è la  metà  del 
Braccio  Mercantile;  il  Piede  da  Fabbrica,  che  io 
alcuni  Comuni  è anche  1’  Agrimensorio  si  compone 
di  Due  Palmi  Architettonici  romani.  Così  general- 
mente si  usa  in  tutta  la  Provincia,  ma  in  alcuni 
luoghi  il  Piede  da  Fabbrica  differisce  dall’  Agri- 
mensorio. È poi  variabile  la  divisione,  poiché  ora  si 
compone  di  Once  12,  ed  ora  di  Once  1 8,  24,  30,  ec; 
per  cui  quando  anche  1’  Oncia,  e il  Minuto,  quinta 
parte  dell*  Oncia,  sia  il  medesimo,  il  Piede,  c la 
Canna  Agrimensoria  varia  di  lunghezza.  Parlando, 
per  esempio,  di  quello  di  Fermo,  si  trova  : 

Braccio  Mercantile  di  Metri 0,670265465. 

Piede  da  Legname  di  Metri 0,335132732. 

Piede  Agrimensorio  di  Metri 0,4245014616. 

Quest’ ultimo  si  compone  di  Palmo  Uno  , e 
Once  Nove  dell^  Canna  Architettonica  Romana,  e 
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come  si  disse  di  sopra,  in  altri  Comuni  ò precisa- 
mente di  Palmi  Due. 

Rispetto  al  Pietle  da  Fabbrica  si  dice  che  esso 
equivalga  a Palmo  1 V3  della  Canna  mercantile:  se 
questo  rapporto  fosse  esatto  si  troverebbe  questo 
Piede,  di  Metri  0,415;  diversamente  è notato  di 
Metri  0,4244644,  dunque  deve  equivalere  a Pal- 
mo 1 *724 j P'^  esattamente  a Palmo  1 
della  Canna  mercantile  romana. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


Unica  è la  misura  per  gli  Aridi,  denominata 
Coppo,  o Provenda,  di  Litri  8,77022,  ed  ò quella 
stessa  di  Ancona'  messa  in  uso  in  tutta  questa 
Provincia.  Con  questa  minima  misura  si  compon- 
gono le  altre,  dette  Quarta,  Soma,  Rubbio,  ec. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VIINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


Colle  misure  di  consueta  denominazione  si 
contrattano  i liquidi. 

Il  Vino,  colla  Foglietta,  il  Boccale  di  Fogliette 
Quattro,  il  Barile,  variabile  in  alcuni  Comuni  nel 
numero  dei  boccali,  e la  Soma  di  Barili  Due. 

L’Olio,  colla  Quartuccia,  la  Foglietta,  il  Boc- 
cale ( di  Fogliette  Quattro  ),  la  Caldarola,  la  Can- 
nata, il  Metro,  il  Barile,  e la  Pelle,  contenenti  più 
o meno  boccali  secondo  il  numero  usato  nella  re- 
spettiva  Comune  a comporre  il  Jiarile. 
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Il  Peso  comune  è la  libbra  colle  solile  sud- 
divisioni  di  Once,  Denari,  e Grani.  La  libbra  fer- 
mana  ò diversa  dalla  romana,  poiché  la  prima  è 
di  Chilogrammi  0,3209777,  e l’ altra  di  Chilogram- 
mi 0,33907185  ; perciò  libbre  100  romane  equi- 
valgono a libbre  105,637  fermane.  Questa  dilfe- 
renza  fa  notare,  che  essendo  fisso  il  numero  di 
libbre  640  per  formare  il  Rubbio  di  grano,  cosi 
è d’  uopo  avvertire  che  questo  numero  deve  com- 
porsi dalla  libbra  in  uso  nel  Comune  in  cui  si 
contratta. 

La  libbra  romana  é adottata  in  pochi  Co- 
muni di  questa  Provincia. 
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339 

0 

7 

1,850 

|.  Il  Chilogrammo  equivale  a 

. 

!l  Libbre  2,  Once  11,5. 

il 

1 PEI  SfEDICITiALI 

i Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

.0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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ELENCO  ilLFABETIEO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  FERMO 

Fermo  . ^ Misure  in  luUo  proprie.  Tavola 

N.”  253. 

Alteta I 

Altiuona J 

Belmontk  I 

Campofilonb. \ Seguono  in  (ulto  Fermo. 

Castel  Clementixo.  . . I 
Cerreto  f di  Aiuta J ..  . 1 
Collina ) 

CossiGN.VNo Braccio  Mercantile,  e Piede  da  Le- 

gname come  Fermo  ; Piede 
AgrimQnsorio  proprio;  Aridi  co- 
me Fermo;  Vino  come  Montel- 
• paro;  Olio  propria;  Pesi  come 

Roma.  Tavola  N.®  258. 

Fa leeone  \ 

Francavili.a ] 

Grottamare I 

Grottazzolina I 

Lapedona  I 

Magliano \ Seguono  in  lutto  Fermo. 

.Marano j 

.Massa l 

.Massignano I 

Montappone ] 

Monte  Falcone / 


.Monte  Fiore Braccio  Mercantile,  e Piede  da  Le- 

gname , come  Fermo  ; Piede 
' Agrimciisorio  proprio;  Aridi , e 
Pesi  come  Fermo;  Vino,  e Olio 
proprie.  Tavola  N.®  262. 

.Mo.nte  Giberto Segue  in  tutto  Formo. 

Monte  Giorgio Braccio  .Mercantile,  c Piede  da  Le- 

gname come  Fermo;  Piede  Agri- 
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• mensorio  proprio  ; Aridi  come 
Fermo  e Ancona;  Vino  e Olio 
proprie;  Pesi  come  Cossignano. 
Tavola  N.“  267. 

Monte  Granaro  ....  Braccio  Mercantile,  c Piede  da  Le- 
gname come  Fermo; Piede  Agri- 
mcnsorio  come  Monte  Fiore. 
Aridi  , Vino  , c Olio  proprie  : 
Pesi  come  Cossignano.  Tavola 
N.®  272. 


.Mo.ntk  Leone Misure  Lineari,  di  Vino’,  Olio,  c 

Pesi  come  Fermo;  di  Aridi  co- 
me' Monte  Granaro. 

Montelparo Piede  Agrimensorio  come  Monte 

Fiore;  Aridi  come  Monte  Gra- 
naro; Vino  e Olio  proprie;  Pesi 
come  Cossignano.  Tav.  N.®  276. 

Monte  Ottone Segue  in  tutto  Fermo. 

■ Monte  Rinaldo  . ...  . Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  c 

Pesi,  come  Fermo  ; di  Aridi  co- 
me Monte  Granaro. 

Monte  Rddiano  .....  Braccio  Mercantile  come  Fermo  ; 

Piede  Agrimensorio  come  Monte 
Fiore;  Aridi  come  Fermo;  Vino, 
e Olio  proprie;  Pesi  come  Cos- 
signano. Tavola  N.®  279'. 


. Monte  S. Pietro Morico  Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  c ; 

Pesi  come  Fermo;  di  Aridi  come 
Monte  Granaro. 

Monte  S-  Pietr angeli  . Misure  Lineari  e di  Olio  proprie:  . ' 

di  Aridi  come  Fermo;  di  Vino 
come  Moltelparo;  di  Pesi  come 
Cossignano.  Tavola  N.®  282. 

Monte  Verde 

Monte  Vidon  Combatte 
.Monte  Vidon  Corrado  . 

Montdbano  . 

Moregnano  ....... 

Moresco. 

Urtezzano 

Peoaso  ......... 

Petritoli j 


Seguono  in  tutto  Fermo. 
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Ponzano J 

Posto  S.  Giobgio.  • • • | Seguono  in  tutto  Fermo  ' 
Rapagnano  t 

Ripatransone Braccio  Mercantile  come  Fermo  ; 

Piede  Agrimensorio  proprio,  ; 
Aridi,  come  Fermò;Vino,  e Olio 
proprie;  Pesi  come  Cossignano.' 
Tav.  N.”  285. 

.S.  Andrea Segue  in  tutto  Fermo. 

S.  Glpu)1o  a Mare  . . Braccio  Mercantile,  e Piede  da  Le- 
gname come  Fermo  ; Piede  Agri- 
mensorio  proprio  ; Aridi  come 
Fermi);  Vino,  e Olio  propria  ; 
Pesi  come  Cossignano.  Tavola 
N.®  288. 

•S.  Elpiuio  Morico  . . . Misure  Lineari  , di  Vino , Olio , c 

Pesi  come  Fermo  ; di  Aridi  co- 
, me  Monte  Granaro. 

S.  Vittoria . Braccio  Mercantile  come  Fermo  ; 

' Piede  Agrimensorio  proprio  ; 

. Aridi  come  Fermo;  Vino  come 

Mont^lparo  ; Olio  proprie;  Pesi 
come  Cossignano.  Tav.  N.  292, 

.Smerillo 

Torciiiaro 

Torbe  di  Palme 

Torre  S.  Patrizio  . . . 


Seguono  in  tutto  Fermo. 
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MISURE  LINEARI 


Il  Braccio  e il  Piede  sono  le  misure  lineari 
che  si  usano  in  questa  Provincia. 

Il  Braccio  comunemente  si  divide  in  12  Once. 

Il  Piede  SI  divide  in  Once  12,  e l’Oncia  in 
12  Minuti.  In  alcuni  luoghi  però  .il  Piede  si  di- 
vide in  10  Parti. 

Alcuni  luoghi  hanno  due  Braccia.  Con  uno 
misurano  le  Tele  e i Panni,  coll’altro  la  Seta  e i 
Tessuti  preziosi. 

In  qualche  Comune  è in  uso  un  sol  Braccio, 
e con  questo  si  misurano  i tessuti  grossolani  , 
e fini. 

In  alcuni  Comuni  sono  in  uso  due  Piedi  di 
diversa  lunghezza,  uno  chiamato  Piede  da  Borgo-, 
l’altro  Agrimensorio. 

È ben  dillìcile  che  la  differenza  fra  braccio 
e braccio,  fra  piede  e piede,  che  sono  in  uso  nei 
diversi  Comuni  di  questa  Provincia,  sia  nelle  cen- 
tesime parti  del  metro,  e queste  svariate  misure 
sogliono  differire  nelle  millesime  parti  : può  dun- 
que benissimo  sospetta^si  che  le  misure  lineari 
della  Città  di  Ferrara,  capo  luogo  della  PrQvincia 
sieno  state  alterate  e abusivamente  introdotte 
come  proprie  di  quei  Comuni,  in  cui  presentemente 
sono  in  uso. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


La  Misura  più  grande  in  Ferrara  è il  Moggio, 
in  altri  Comuni  la  Corba. 
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Il  Moggio  si  (livide  in  Staja , la  Staja  in 
Quarti,  la  Quarta  in  due  Mezzelli,  il  Mezzelto  in 
due  Minelli. 

Anche  la  Corba  si  divide  in  Staja,  la  Staja 
in  otto  Quartiroli,  il  Quartirolo  in  otto  Cuppiroli 
o Scodelle. 

Évvi’  anche  il  Sacco  il  quale  contiene  un 
dato  numero  di  Corbe. 

Nelle  misure  di  capacità  per  gli  Aridi  varia 
in  alcuni  luoghi  il  peso  del  Moggio  di  Grano  da 
quello  di  Granturco.  Cosi,  per  esempio,  in  Fer- 
rara il  peso  del  Moggio  di  Grano  è di  Libbre  1350, 
e quello  di  granturco  pesa  libbre  1250.  Lo  stesso 
dicasi  di  Argenta , e Cento.  La  dilTerenza  è di 
1 00  Libbre.  Per  la  legna , fieno , concime  cc.  si 
fa  uso  del  Carro  di  circa  4 o 3 metri  cubici. 

MISURE  DI  CAPACITA'  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI. 


La  più  grande  di  queste  misure  è la  così 
detta  Castellata.  Di  questa  usano  però  pel  mosto 
più  che  pel  Vino  colato.  Le  altre  misure  sono  il 
Mastello,  la  Secchia,  il  Boccale,  e la  Foglietta.  In 
alcuni  Comuni  invece  del  Mastello  e della  Sec- 
chia si  fa  uso  della  Corba  e del  Quartirolo.  La 
Castellata  dunque,  o contiene  un  dato  numero 
di  mastelli  o un  dato  numero  di  Corbe. 

Il  Mastello  contiene  comunemente  quattro  Sec- 
chie. La  Secchia  però'ò  variabilissima;  in  alcuni  Co- 
muni contiene  12  Boccali,  in  altri  ne  contiene  10, 
8,  ed  anche  7.  La  Corba  contiene  48  o 50  Boccali. 
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11  Quartirolo  12,  o 12  Boccali  e mezzo.  Il  Boc- 
cale si  divide  in  4 Fogliette;  la  Foglietta  poi  varia 
nei  diversi  Comuni. 

L’Olio  fra  i Liquidi  si  vende  a peso. 

Il  peso  è la  Libbra  locale , la  quale  si  di- 
vide per  metà,  e quindi  la  Quartuccia  e mezza 
Quartuccia,  cioò  la  quarta  e l’ottava  parte  della 
Libbra.  Nelle  grandi  contrattazioni  si  usa  il  Peso 
di  25  libbre  ed  anche  il  Mastello,  che  contiene 
un  dato  numero  di  pesi. 

Nel  Comune  di  Codigoro  l’ Olio  in  piccole 
quantità  si  pesa  con  la  libbra  grossa  di  Comac- 
chio,  e nelle  grandi  si  usa  il  peso  di  libbre  25 
ferraresi. 

PESI 


Il  peso  è la  Libbra  che  si  divide  in  dodici 
Once.  Colla  parola  Peso  intendono  libbre  25.  In 
alcuni  luoghi  sono  in  uso  due  Pesi  uno  Grosso  , 
e l’altro  Sonile.  Il  peso  sottile  è la  libbra  locale 
che  si  divide  in  Once  12,  il  peso  grosso  è una 
libbra  che  si  divide  in  Once  16.  L’Oncia  però  è 
quella  stessa  del  Peso  o libbra  sottile. 
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BKACCIO 

DA  SETA 

as 

H 

u 

S 

t 

U • 

S 5 
a . 

ili 

3 ^ 

H 

H 

ai 

u 

DECIMAI. 1 

Oncia 

0 

0 

5 

28G315 

Mezzo  Rraccio. 

0 

3 

1 

717892 

Braccio  di  Once  12 

0 

G 

3 

435780 

Dieci  Braccia 

G 

3 

•1 

357800 

n Metro  equicale  a Brac- 

do  1,576. 

BKACCIO 

DA  PANNI  E TELA 

• 

Oncia 

0 

0 

5 

613391 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

G80349 

Braccio  di  Once  12 

0 

G 

7 

747309 

Dieci  Braccia 

6 

7 

3 

606999 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

do  1,476. 

20 


\ 

\ 
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MISURE  LINEARI 


1 MBDB 

1 AGRIMF.NSORIO 

1 • " 

« 

Ùi 

a 

W 

s — 
& 

u 

sS 

’-J 

>1 

j 

DECIMALI 

1 

: 

1 Minuto 

0 

0 

0 

280154 

|.  Mi‘/./'Oncia  

0 

0 

1 

682726  j 

!!  Oncia 

!l 

0 

0 

3 

3654.)3  jr 

. • 1 

ji  Piede  di  Oncc  12 

0 

4 

0 

385112  ! 

I Dieci  Piedi,  o Pertica 

4 

0 

3 

854429  ì 

' 

j! 

'!  n Mttro  equivalt  a Piedi2,i,l^ 

• ; 

1 

1] 

i| 

i| 

'1 

I 

1 

' 

i 

1 

i 

1 

1 
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FERRARA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

1 

'1 

I 

lum 

1 

•3 

U2 

a 

I *UL 

1 -nnN:3:> . 

DF.r.!M\I  1 

!l  ' 

Mmcllo 

1 

1 

!) 

i 

330 

1 

Il  Mezzetta  di  Minelli  2 

3 

8 

8 

660 

Quarta  di  Mezzette  2 

7 

7 

7 

320 

Staro  di  Quarte  4... 

31 

0 

9 

290 

j Mo(rgio  di  Staja  20 

i Dieci  Litri  equivalgono  a 

i|  Minelli  5, i 46. 

G21 

8 

5 

840 

Il 

! , vino 

1 Foglietta 

0 

3 

5 

490 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

4 

1 

960 

Secchia  di  Boccali’  10....' 

14 

1 

9 

600 

Mastello  di  Secchie  4 

56 

7 

8 

420 

Mezza  di  Mastelli  12 

681 

. 4 

1 

OiO 

: Castellata  di  Mezze  2 

n Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,817. 

1362 

8 

2 

OSO 
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FEIIRARA 

MISURE  DI  PESI 


rs»i 

MERCANTILI 

i a 

3 o 

o a 

H •< 
H as 
Bfl  ^ 

< 5 

u < 
H 09 

a 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,595 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

i 

8,760 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

M 

5,137 

Peso  di  Libbre  25 

8 

6 

8,430 

Ccntinajo  di  Pesi  4 

34 

5 

1 

3,730 

1 

il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,897. 

! 

1 

1 

» 

i 

! 

■ 

il 

|i 

il 

1 

1 

/ 
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ARGEINTA 


MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

(Unonitiialo  passo 

H 
• W 

T. 

1 

u 

t r 

u 

- 2 
D 

1 

DKCIBALI 

. 'i 

Uiicia 

0 

0 

5 

^ ti 

318001  il 

Mozzo  Braccio 

0 

3 

2 

088009  1 

0 

() 

4 

i7fif»on  , 

Dieci  Bassa 

ì 

1 

7G0200 

Il  Metro  equivale  a Pas- 

i 

so  1,558. 

■ i 

1 PIEDE 

: 

' DA  BORGO 

Oncia 

• 0 

0 

3 

43000  ; 

Mezzo  Piede 

0 

2 

0 

.58004 

Piede  di  Once  12 

0 

4 

1 

16010 

Dicci  Piedi 

i 

1 

1 

601 00  ■ 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

• 

: 

(li  2,429. 
• 

j 

PIBDB 

AGRIMENSORIO 

Oncia ‘ 

0 

0 

4 

458.58 

Mezzo  Piede 

0 

2 

6 

75148 

Piede  di  Once  12 

0 

5 

3 

50297.  ‘ 

Dicci  Piedi 

5 

3 

5 

02970 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

! 

,te  1 ,869. 



■ 

1 

.1 
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ARGENTA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI  ! 

( 

DECILITRI  j! 

1 

3 . 

^ E 

Ila 

u 

DECIMALI 

Quartj 

8 

2 

9 

145 

Staro  di  Quarte  -1 

33 

1 

6 

581 

Moggio  di  Stara  :20.... 

663 

3 

1 

630 

Dieci  lÀtri  equivalgono  a 

Quarta  1,200. 

' - vino 

1 

0 

3 

8 

418 

j Boccale  di  Foglietto  4 

1 

5 

3 

672 

.Mastello  di  Boccali  40 

61 

4 

G 

890 

|j  .Mezza  di  Miislclli  12 

737 

6 

2 

680 

1 Castellata  di  Mezze  2 

1475 

2 

5 

360 

||  li  Litro  equivale  a Fogliet- 

ij  te  2,602. 

; I 1 

1 

il  DLIO 

11 

||  .Mezza  Libbra  

0 

1 

8 

889 

j Libbra 

0 

3 

7 

779  1 

.1 

n Litro  equivale  a Lib- 

i! 

'|  Are  2,647. 

^1 
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PESI 

MEBCANTILI 


Ottava 

Oncia -di  Oliavo  8 

Ubbra  di  Once  12 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,891. 


BAGNA  CAVALLO 


MISURE  LINEARI 


SBACCIO 

DA  SETA 

METRI 

t 

'dd 

a S 

a 

CENTIME- 

TRI 

DECl.MAI.I 

Oncia 

0 

0 

5 

304964 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

1 

829784 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

3 

659570 

Dieci  Braccia 

6 

3 

6 

595700 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

do  1,570. 

BRACCIO 

DA  PANNI  E TELA 

Oncia 

0 

0 

5 

973461 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

5 

840784 

Braccio  di  Once  12 

0 

7 

1 

681569 

Dieci  Braccia 

7 

1 

6 

815690 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

do  1,391. 

PIBBE 

‘ AGBIHENSORIO 

Oncia 

0 

0 

4 

307092 

Mezzo  Piede 

0 

2 

• 1 

535460 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

3 

070920 

Dieci  Piedi 

4 

3 

0 

709200 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,321. 
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BAGI^A  CAV.VLLO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AMIDI 

< 

LITRI 

DECILITRI 

1 

3 

^ a 
r.  H 
u 
w 

DECIH.VLI 

Scodella 

0 

0 

6 

720 

Quarlarolo  di  Scodelle  8 

5 

3 

3 

750  1 

Quarta  di  Quarlaroli  '2 

in 

6 

7 ’ 

510 

Stajo  di  Quarte  1 

42 

0 

040 

> 

Corba  di  Slaja  2 

85 

4 

0 

’080 

Sacco  di  Corbe  2 

170 

8 

0 

160 

Piecf  Litri  «fuivalgono  a 

! 

I 

Scodelle  li, 98. 

1 

Foglietta 

0 

5 

6 

720 

Boccale  di  Foglietto  4 

1 

7 

6 

890 

Corba  di  Boccali  48 

81 

9 

1 

070 

1 

Castellala  di  Corbe  IO 

849 

1 

0 

680 

Il  Litro  equirale  a Fogliet- 

tu  1,703. 

OM« 

Mezza  Libbra  in  1/4,.  1/0,  1/8, 

l/>2 

0 

1 

9 

760 

Libbra  in  mezze  Libbre  2 

0 

3 

9 

533 

Peso  di  Libbre  2.5 

9 

8 

8 

325 

Il  Litro  eriHlcale  a Lib- 

bre  2,529. 

\ 
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BAGAA  CAVALLO 

!\nSUREDIPESl 


MEIICAMIU 

1 - 
^ < 
ui  u 

1 • 
U tc 

1] 

GRAMMI  } 
E 

DECIMALI  ;i 

(iraiui 

0 

0 

0 

o,oi7i  II,;' 

(]uru(o  di  (ininl  i 

0 

0 

0 

0,lS2iO'ij 

Oliava  di  ('.arati  '2!) 

0 

0 

0 

3,7G927g| 

I (Jiuia  di  Ottave  8 

0 

0 

3 

0,1.54208 

I.ilihra  di  Oni'c  12 

0 

3 

G 

l,8.50(i0i.: 

Peso  d.  Libbre  2.j 

9 

0 

1 

0,2C.5l)U0  1 

Il  Chilo'irnmmn  rqulvnle  a 
Lib/tre  2,703. 

li 

l’ 

i! 

PESI 

I 

PKi  .MEDICINALI 

■ 1 

Grano 

0 

0 

0 

0,047  M f)  1, 

^ Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,130783; 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3, .392349; 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

7,138790  j 

il 

Libbra  di  Once  12 

n 

3 

2 

ii 

5,6()3.'»0()  1 

Il  (’hiloqrammn  rquivale  a 
LUif  3,07(1. 

i 

, 

1 

i: 
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CENTO 

MISURE  LINEARI 


■«ACCIO 

DA  PANNI,  TELA,  SETA,  ecc. 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI  1 

1 

Oncia 

0 

0 

5 

il 

3135725 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

1 

8814350'! 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

3 

1 

7628700.; 

Dieci  Braccia 

G 

3 

7 

6287000' 

r 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,568. 

PIKDB 

ACRIMENSOBIO 

Minuto 

0 

0 

0 

1 

275314 

Mezz'Oncia 

0 

0 

1 

651884  i; 

Oncia  di  Minuti  12 

0 

0 

3 

303768  :! 

Mezzo  Piede 

0 

1 

9 

•822608  ; 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

9 

645216  1 

Dieci  Piedi,  o Pertica 

3 

9 

6 

452160 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,522. 

Digitized  by  Google 


CENTO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AmiDi 

' t! 

1 

1 

DECILITRI  1 

1 

•i 

i H * 
; ^ 
u 

1 

DECIMALI 

Cuppirolo 

1 

1 

1 ^ 

1 6 

1 

0 

270 

Quarlirolo  di  Cuppiroli  8 

8 

2 

140 

Staro  di  Quartiroli  8 

38 

5 

7 

160 

Corba  di  Slaja  2 

77 

1 

4 

330 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Cuppiroli  16,59. 

Vili* 

Foglietta 

0 

4 

7 

170 

fiocca^  di  Fogliette  4 

1 

8 

8 

690 

Quartarola  di  Boccali  12 

22 

G 

4 

020 

Staro  di  Quarlarolc  2 

45 

2 

8 

040 

Corba  di  Stara  2 

90 

5 

6 

090 

Castellata  di  Corbe  10 

905 

6 

0 

900 

n Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,120. 

01<lO 

0 

3 

9 

257 

Libbra,  in  1/2,  1/4,  1/8,  ecc. 

n Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,509. 

Digitized  by  Google 


s 


CE^TO 

M I S U U E I)  I P E S I 


PE«1 

MEIICAMIU 

ce 

c 

i 

w 

O 9Ì 

H < 
H ee 
Ui 

< s 

'■j  < 

u s 

It  GRAMMI 
DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,7i29 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

0,9  i3ó 

Libbra  di  Onoe  12 

0 

3 

5 

9,32  II) 

H Chilogrammo  eguicale  a 

Libbre  2,783. 

• 

* 

■ 

Digiiized  by  Google 
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CODIGORO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMAI! 

Minello 

1 

9 

4 

330 

Mezzetta  di  Minclli  2 

3 

8 

8 

660 

Quarta  di  Mezzette  2 

7 

7 

7 

320 

Staro  di  Quarte  4 

31 

0 

9 

290 

Moggio  di  Staja  2 

G21 

8 

5 

840 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Minelli  5,14G. 

vino 

Foglietta 

0 

5 

0 

570 

Boccale  di  Fuglicttc  4 

2 

0 

2 

310 

Secchia  di  Boccali  8 

16 

1 

8 

520 

Mastello  di  Secchie  4 

64 

7 

4 

080 

Mezza  di  Mastelli  12 

776 

8 

8 

960 

Castellata  di  Mezze  2 

1553 

7 

7 

920 

FI  Litro  equivale  a Foglivi- 

la  1,977. 

01.10 

Libbra  in  1/2,  1/4,  1/8 

0 

3 

7 

7076 

Peso  di  Libbre  25 

9 

4 

2 

6900 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

bre  2,652. 

Digitized  by  Googl( 
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CODIGORO 

MISURE  DI  PESI 


PESO 

GROSSO 

ClllLOGR.  j 

ETTO-  ! 

GRAM.  1 

1 

. 1 

< a 

w < 

a g; 

* GRAMMI 
E 

DECIMALI 

0 

0 

2 

8,7600 

Libbra  di  Once  16 

0 

4 

6 

0,1600 

i 

fi  Chilogrammo  equivali  a 

1 Libbre  2,173. 

1 

1 

I 

j 

1 PESO 

SOTTILE 

Oliava  

0 

0 

0 

3,.79.50 

Oncia  di  Ollavc  8 

0 

0 

2 

8,7600 

Libbra  di’  Once  12 

0 

3 

1 

4 

5,1373 

PcM)  di  

8 

6 

2 

8,4300 

Cenlinajo-.di  Pesi  4.. 

34 

5 

1 

3,7300 

Il  ChilogramiH»  eqtfivale  a 

Libbre  2,897.  ‘ ^ 

Di’gitized  by  Google 
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COMACCUIO 

AIISURE  LINEARI 


• 

PIBBB 

AGHlMENSOhl» 

METRI 

W 

S 5 
- 

fi 

1 

u 

s - 

w 

: 

DECIMALI 

i. 

Miiiuiu 

0 

0 

0 

280454  1 

Mezz'Oncia 

0 

0 

1 

682726  1 

Oncia 

0 

0 

3 

365453  i 

ì Piede  di  Once  12 

0 

4 

0 

385442 

Dicci  Piedi  0 Pertica 

4 

0 

3 

854429  j 

Il  Metro  equivale  a Piedi  2, X1&. 

I 

! 

1 

i 

1 

i 

Digitizèd  by  Googlt: 
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COMACCHIO 

.\USURE  DI  capacita'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


11 

1 

il 

li  AmiDi 

il  ; 

s 

H 

jl 

DECILITRI  1 

1 

H 2 
K H 
U 
u 

DECIMALI 

II 

. Minello 

I- 

1 

9 

4 

330 

jl  Mezzetta  di  Mineili  2 

3 

8 

8 

660 

' Quarta  di  Mezzette  2 

7 

7 

7 

320 

Staro  di  Quarte  4 

31 

0 

9 

290 

! Moggio  di  Staja  20 

Dieci  Litri  equivalgono  a Mt- 

621 

8 

5 

840 

. nelli  5,146. 

' 

Vl!tO 

i Foglietta 

0 

5 

2 

120 

:i  Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

8 

500 

! Secchia  di  Boccali  7 

14 

5 

9 

520 

ii  Mastello  di  Secchie  4 

58 

3 

8 

130  ' 

: Mezza  di  Mastelli  12 

t, 

700 

5 

7 

200 

j Castellala  di  Mezze  2 

1401 

1 

4 

400 

' Il  Litro  equivale  a Foghet- 

' la  1,918. 

i 

Digìtized  by  Googlc 


COMACCUIO  i 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 . 

OLIO 

LITRI 

DKCIUTRI 

I 

u 

DECIMALI 

! 

Libbra  in  1/2,  1/4,  1/8,  ccc.' 

0 

3 

7 

7076 

Peso  di  Lil)bre  25 

9 

4 

2 

0900 

1 Mastello  di  Pesi  IO 

* 

Il  Litro  eqiiirale  a Lib- 

94 

2 

0 

9000 

i 

;;  ire  2,052.  < 

! 

- 

!■ 

ii  ' ■ ■ 

1 

■ • 

' 

■ 

• 

Digitized  by  Go'oglc 
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COMACCIIIO 

M I S U R E D 1 l>  E S i 


! 

VWMO 

GROSSO 

G 

1 • 
O S 
H 

iti  3 

< s 

u d 
a 

GRAMMI 

K 

DECIMALI 

! Oncia 

0 

0 

2 

8,760 

Libbra  di  Once  16 

0 

4 

6 

0,160 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,173. 

1 

II 

i • ■ • 

il  -PB«0 

. 

O 

j SOTTILE 

* i 

1 

; Ottava 

0 

0 

0 

3,59.') 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,760 

' Libbra  di  Once  L2i 

0 

3 

4 

5,137  1 

^ Peso  di  Libbre  25....; 

. 8 

6 

2 

8,430  1 

Centinajo  di  Pesi  4 - 

34 

5 

1 

1 

3,730 

n Chilogrammo  equivale  a 

^ Libbre  2,897. 

* 

« 

• 

Digiiized  by  Google 
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CONSELICE 

MISURE  LINEARI 


AGRIMENSORIO 


s “ _ É _ 

S i £ H “ DECtMALl 

S “ S ^ 

a H 


0 0 


Mezzo  Piede. 


6 5490 


Piede  di  Once  10. 


0 5 3 0980 


Dieci  Piedi  o Pcrlica. 


5 3 


0 9800 


Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,833. 


Digilized  by  Google 
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COi\SELICE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


■ 

X 

p- 

i 

12 

ARim 

f- 

3 

n 

H X 

p- 

DEriMAU 

a 

Quarlirolo 

5 

2 

3 

820 

Quarto  di  Quartiroli  2 

10 

4 

7 

640 

Staro  di  Quarti  4 

41 

9 

0 

570 

Corba  di  Stara  2 

83 

8 

1 

130 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartiroli  19,09. 

▼INO 

1 

1 

Foglietta 

0 

3 

7 

911 

fioccale  di  Fuglietle  4 

1 

5 

1 

641 

75 

8 

2 

190 

i Castellata  di  Corbe  12 

909 

8 

6 

280 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
le  2,637. 

OAIO 

Libbra  in  1/2,  1/4,  1/8 

0 

3 

9 

423 

Pma  di  l.ihhrfì  25 

9 

8 

5 

575 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,536. 

Digilized  by  Google 
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COIVSELICE 

MISURE  DI  PESI 


2 i » ■«  à 

- H ^ I a 

s fio  A 

u 


0 0 0 


Oncia  di  Ottave  8. 


Libbra  di  Once  12  , 


Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,771. 


323 

COTIGINOLA 

MISURE  LINEARI 


1 

■miccio 

MKRCANTILE  • 

METRI 

Ù 

ù3 

a 

1 

b] 

S 

E 5 

ili 

DECIMALI  1 

1 

Oncia 

0 

0 

5 

35087 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

2 

10522 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

4 

21043 

Dicci  Braccia 

6 

4 

2 

10430 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

citi  1,557. 

PIEDE 

AGRIMENSORIO 

Oncia 

0 

0 

4 

75122 

Mezzo  Piede 

• 0 

2 

3 

75614 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

7 

51228 

Dieci  Piedi 

4 

7 

5 

12286 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

* 

di  2,104. 

Digitized  by  Google 


COTIG.^OLA 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AHim 

H 

n 

! 

DECILITRI  : 

1 

mi 

^ £ 
w 

' ■ 1 

DECIMALI 

Scodella 

0 

6 

G 

720 

Quartaroli)  di  Scodelle  8 

5 

3 

3 

7.50 

Quarta  di  Qunrtaroli  2 

10 

6 

7 ■ 

510 

Slajo  di  Quarte  4 

42 

7 

0 

040 

Corba  di  Staja  2 

85 

4 

0 

OSO 

Sacco  di  Corbe  2 

170 

8 

0 

160 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  14,98 

Vino 

Foglietta 

0 

3 

5 

379 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

4 

516 

Corba  di  Boccali  50 

70 

7 

890 

Castellata  di  Corbe  12 

849 

1 

0 

680 

Il  Litro  equivale  a Fogliti- 

te  2,826. 

Libbra  in  1/2,  1/4,  1/8, 1/16. 

0 

3 

9 

423 

Peso  di  Libbre  25 

9 

8 

5 

575 

LI  Litro  equivale  a LiL- 

bri  2,536. 

Digìtized  by  Google 


COTIGINOLA 

MISURE  DI  PESI 


3:m 


i rKMi 

MERCANTILI 

1 

1 

03 

o 

G 

ó s 

H < 

Ui  3 

< s 

u < 
Hi  ai 
a 

i 

grammi  I 

E 

DECIMALI 

1 

' Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

Carato  di  Grani  4 

0 

0 

0 

0,182464 

j Ottava  di  Carati  20 

0 

0 

0 

3,769276 

' Oncia  di  Ottave  8 

1 

0 

0 

3 

0,154208 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

6 

1,850600 

Peso  di  Libbre  25 

9 

0 

4 

6,265000 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

,j  Libbre  2,766. 

il 

i 

II 

■1  rsH 

, PEI  MEDICINALI 

j Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,130783 

{ Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,392349 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

7,138790 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5,665500 

jR  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  3,070. 

Digilized  by  Googl 


332 

FUSIGINAIVO 

MISURE  1.  I N E A R I 


li 

j MERCANTILE 

METRI  j 

1 

tal 

2 X 
g:  r« 
U 
Q 

CENTIME-  1 
TRI  1 

I 

1 

IIF.CIMALI  1 

i 

1 Onria 

0 

0 

0 

370952.)  I 

Mczzq  Braccio 

0 

3 

2 

22.57150 

Braccio  di  Once  12 ■ 

0 

6 

4 

4514300 

Dieci  Braccia 

6 

i 

4 

5143000  II 

It 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

1 

1 

I ciò  l,ó51. 

i 

PIEOE 

AGRUUENSORIO 

Oncia  

0 

0 

5 

1643789 

Mezzo  Piede 

0 

2 

5 

8218945 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

1 

6437890 

Dicci  Piedi 

5 

1 

6 

4378900 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

de  1,936. 

Digitized  by  Googlc 
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FLSIGNANO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


• 

1 AMDl 

LITUI 

DECILITRI 

1 

3 

H X 
r.  f* 

DECIMALI  j 

't 

II 

!1  • 

- 

!! 

Scodella y.. 

0 

6 

6 

720  ' j. 

.Quartirolo  di  Scodelle  8 

5 

3 

3 

75Ó  jl 

II 

! Quarta  di  Quarliroli  2 

10 

6" 

7 

.510  II 

" Slajo  di  Quarte  4 

42 

, i 

0 

040  j 

ì:  Corba, di  Staja  2 y...’..... 

8.5’ 

4 

u 

080  [; 

•|  Satco  di  Corbe  2 

170 

,8  ■ 

0 

Ilio  ■ i| 

'! . Dievi  Litri  equivalgono  a 

i 

II 

'.Scodelle  14,98. 

i'  ' • ■ ■ 

-Vino 

i 

1; 

1'  Foglietta 

0 

3 

5 

1 

379  j 

H Boccale  di  Fogliette  4 

1 

4 

1 

.516  II 

Corba  di  Boccali  <50.. 

70 

7 

8- 

890 

j!  Castellata  di'  Corbe  12 

849 

I 

4 

680  ■ jj 

[ Il  Litro  equivale  a Foglici- 

• 1 

le  2,826. 

1 ' Olilo 

Libbra  in  1/2, 1/4,  1/8,  1/16. 

0 

3 

9 

423 

1'  Peso  di  Libbre  25 

9 

8 

5 

.57.5 

Il  Litro  equivale  a.  Lih- 

hre  2,53G. 

il  ' ■ 

Digilized  by  Google 
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LLGO 


MISURE  LINEARI 


MACCIO 

UKRCANTILE 

METRI 

DECl&iE- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

i 

DECIMALI  ! 

! 

! 

Oncia  

0 

0 

5 

i 

31644  I 

•Mezzo  Braccio 

0 

3 

1 

89864  ij 

Braccio  «li  Once  12.. 

0 

6 

3 

79729  1 

Dicci  Braccia  

6 

3 

7 

97290  1 

! 

Il  Metro  equivale 

a Brac- 

1 

CIO  1,  567. 

|i 

• 

AGRIMENSORIO 

Oncia 

0 

0 

3 

417099 

Mezzo  Piede 

0 

2 

0 

502594 

Piede  di  Once  12 .... 

0 

4 

1 

005187 

Dieci  Piedi 

4 

1 

0 

051870 

n Metro  equivale 

a Pie- 

di  2,i38. 

Digìtized  by  Google 
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LLGO 

MISURE  DI  CAPACITA-  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ì 

||  AVIDI 

1 

LITRI 

1 

UECILlTBlj 

tENTILI- 

TBI 

II 

DECIMALI  II 

! 

1 Scodella 

0 

6 

6 

|I 

720  ! 

j Quartarolo  di  Scodelle  8 ■. 

5 

3 

3 

730  j 

i Quarta  di  Quarliroli  2 

10 

6 

7 

510  1! 

; Stajo  di  Quarte  4 

42 

7 

0 

040 

1 Corba  di  Staja  2 

85 

4 

0 

080  j 

1 Sacco  di  Corbe  2 

1 Dieci  Litri  equivalgono  a 
I Scodelle  14,98. 

1 . 

170 

8 

0 

160  1 

i 

1 

||  • Tino 

i|  Foclietla 

0 

3 

5 

379 

j Boccale  di  Foglieltc  4 

1 

4 

1 

316  ! 

! Corba  di  Boccali  50 

70 

7 

5 

890  j 

1 Castellata  ^di  Corbe  12 

n Litro  equivale  a Fogliel- 
te  2,826. 

849 

1 

0 

680 

; 

OLIO 

; 

Libbra  in  1/2,  1/4,  1/8, 1/ 16. 

0 

3 

9 

1 

423  i 

Peso  di  Libbre  2.5 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,336. 

9 

8 

5 

.375  1 

i 

Digitized  by  Google 


MISURE  DI  EESI 
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MASSA  LOMBARDA 


MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MEnCA>TII,E 

METRI 

DECIME- 

TRI 

t 

U 

M -, 

^ 5 

U 

DECIIi.\LI 

Oncia 

0 

0 

5 

1 

333655 

.Mezzo  Braccio 

0 

3 

2 

001933 

Braccio  di  Uncc  12 

0 

G 

4 

003870 

Dieci  Braccia 

G 

4 

0 

038700 

Il  Metro  eiiuicale  a Brac- 
cio 1,562. 

PIBDS 

AGRIMENSORIO 

Oncia 

0 

0 

4 

386272 

Mezzo  Piede 

0 

2 

1 

931360 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

3 

862720 

Dieci  Piedi  

4 

3 

8 

G27200. 

H Metro  equivale  a Pie- 

di  2,279. 

Digilized  by  Google 
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MASSA  LOMBARDA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AftlDl 

LITRI 

UECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIHALI 

Quartirolo 

5 

2 

3 

820 

Quarto  di  Quartiroli  2 

10 

4 

7 

640 

Staro  di  Quarti  4 

41 

9 

0 

570 

Corba  di  Stara  2 

83 

8 

1 

130 

Dieci  Ulti  equivalgono  a 
Quartiroli  19,09. 

li 

Vino 

■j 

Foglietta 

0 

3 

9 

290  1 

Boccale  di  Foglietle  4 

1 

5 

7 

190 

Corba  di  Boccali  50 

78 

5 

9 

310 

Castellata  di  Corbe  12 

943 

1 

1 

720 

Il  Litro  equivale  a Foqliet- 
te  2,545. 

Ol^IO 

Mezza  Libbra  in  1 /4, 1/6, 1/8, 
:1  1/12 

0 

1 

9 

766 

Libbra  di  mezze  Libbre  2 .... 

0 

3 

9 

533 

Peso  di  Libbre  25 

9 

8 

8 

325 

Il  Litro  equivale  a Pagliet- 
te 2,529. 

1 

Digìtized  by  Google 
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MASSA  LOMBARDA 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

O X 

3 i 

GRAMMI 

MERCANTILI 

S ^ 

S 

H 03 
u a 

g 03 
a ^ 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

Carato  di  Grani  4 

u 

0 

0 

0,182464 

Ottavo  di  Carati  2Q 

0 

0 

0 

3,769276 

li  Oncia  di 'Ottave  8 

'l 

0 

0 

3 

0,154208 

ij 

! Libbra  di  Once  12 

0 

3 

6 

1,856000 

! Peso  di  Libbre  25.....< 

9 

0 

4 

6,265000 

Il  Chilogrammo  èquivale  a 
Libbre  2,766. 

1 PE»I 

PEI  MEDICINALI 

1 Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,130783 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,392349 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

7,138790 

Libbra  di  Once  12 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,070. 

0 

3 

2 

5,665500 

Digiiized  by  Google 


3'H. 

ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  FERRARA 

Ferrara.  Misure  in  luUo  proprie.  Tavola 

Num.  30.Ì. 

Argenta Misure  in  ludo  proprie.  Tavola 

Num.  310. 

Bagnaca VALLO.  .....  Misure  Lineari  , e pel  Vino  pro- 
prie. Per  l'Olio,  e Pesi  come 
. _ ' Bologna.  Per  gli  Aridi  come 

Lugo.  Tav.  Num.  313. 

Baura  . . . . ' Segue  in  ludo  Ferrara. 

Bq.ndeno Segue  in  ludo  Ferrara. 

Casumaro Segue  io  ludo  Cento. 

Cento ; . . Misure  in  ludo  proprie.  Tavola 

■ ■ Num.31(>. 

CoDiFiDME Segue  in  ludo  Ferrara. 

ConiGORo.  .........  Misure  Lineari  e Aridi  come  Fer- 
rara. Pel  Vino  e Olio  proprie. 
Pei  Pesi  come  Comacchio.  Tav. 
Num.  319. 

Cotogna Segue  in  ludo  Ferrara. 

CoMACCUio Misure  Lineari,  di  Aridi,  c.  Pesi 

come  Ferrara  Pel  Vino  e Olio 
proprie.  Tav.  Num.  322.  . 

CoNSELiCE . Misure  Lineari  proprie.  Per  gli 

Aridi  come  Massa  Lombarda. 
Pei  Vino  propria.  Per  l'Olio,  e 
Pesi  come  Lugo.  Tav.  N.“  326. 

CoppARo Segue  in  ludo  Ferrara. 

CoTiGNOLA Misure  Lineari  proprie.  Per  gli 

Aridi,  Vino,  c Olio  come  Lu- 
go. Pel  Peso  come  Bologna. 
Tav.  N.”  329. 

Denore Segue  in  ludo  Ferrara. 

Filo Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Vino  co- 
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me  Ferrara.  Per  l Olio,  e Pesi 
come  Argenta. 

Francolino Segue  in  lutto  F'errara. 

Fusicnano Misure  Lineari  proprie.  Per  gli 

Aridi,  Vino,  Olio,  e Pesi  come 
Lugo.  Tav.  N.®  332. 

Gl'aroa  Ferrarese  . . . Segue  in  tutto  Ferrara. 

Lago  Santo . Misure  Lineari,  e di  Aridi  come 

Ferrara.  Pel  Vino,  e Olio  come 
Codigoro.  Pei  Pesi  come  Co- 
macchio. 

Lego Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  335. 

Marrara Segue  in  tutto  Ferrara. 

Masi  dei.  Torello  . . . Segue  in  tutto  Ferrara. 

Massa  Fiscaulia  ....  Segue  in  tutto  Ferrara. 

Massa  Lombarda  ....  Misure  Lineari,  di  Aridi  , c Vino 

proprie.  Per  l'Olio  e Pesi  come 
Bologna.  Tav.  Num.  338. 

Medelana Segue  in  tutto  Ferrara. 

Mesola Misure  Lineari,  e di  Aridi  come 

Ferrara.  Pel  Vino  c Olio  come 
Codigoro.  Pel  Peso  come  Comac- 
chio. 

Migliaro Segue  in  tutto  Ferrara. 

OsTELLATO Scguc  in  tutto  Ferrara. 

Pieve Segue  in  tutto  Cento. 

Ponte  Lago  Scoro  . . . Segue  in  tutto  Ferrara. 

Porto  Maggiore Segue  in  tutto  Ferrara. 

Qdartesana Segue  in  tutto  Ferrara. 

Sabbioncello Segue  in  tutto  Ferrara. 

S.  Agata  Ferrarese  . . Misure  Lineari  come  Massa  Lom- 
barda. Per  gli  Aridi , Vino,  Olio, 
e Pesi  come  Logo. 

S.  Martino Segue  in  tutto  Ferrara. 

S.  Niccolò  e Benvegnate  Segue  in  tutto  Ferrara. 

Stellata Segue  in  tutto  Ferrara. 

ViGARANo  Main.arda  . . Segue  in  tutto  Ferrara. 

VoGuiERA Segue  in  tutto  Ferrara. 
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MISURE  LIINEARI  . 


Le  Misure  Lineari  usate  nella  Provincia  di 
Forlì  sono  il  Braccio,  c il  Piede  • in  alcuni  luoghi 
si  distingue  il  Braccio  da  Tela  e Panni  da  quello 
(la  Seta , e il  Piede  da  Legna  daH’Agriniensorio. 
I rapporti  po(i  di  queste  Misure  col  Metro  sono 
variabili,  e le  variazioni  sono  qualche  volta  sen- 
sibili, e alcune  volte  talmente  piccole,  che  si  po- 
trebbero benissimo  trascurare.  Nulladimeno  si  è 
stimato  tener  conto  di  queste  Misure  le  quali  si 
dicono  proprie  di  alcuni  luoghi,  ma  debbono  sti- 
marsi abusive,  giacché  non  si  trovano  altrove  no- 
tate. Così,  per  esempio,  nei  Comuni  di  Bertinoro, 
Forlimpopoli , Civitellà  , Sarsina  , ecc.  si  trovano 
notate  le  Misure  del  Braccio  Mercantilp,  del  Brac- 
cio da  Tela  ecc.,  quali  mancano  nei  libri  di  Me- 
trologia. Prima  di  tener  conto  di  queste  Misure 
nelle  nostre  Tavole  si  è creduto  necessario  inter- 
pellare l’Ingegnere  governativo  Sig.  Alessandro  Be- 
tocchi, il  quale  con  sua  lettera  del  13  Settembre 
1856,  Num.  1089  così  risponde  ai  proposti  que- 
siti: « I rapporti  notati  nei  quadri  redatti  da  questo 
« officio  corrispondono  esattamente  a quelli  indi- 
« cati  nel  foglio  inserto  dei  Quesiti,  e sono  pre- 
« cisamente  quelli  ebe  le  rispettive  Magistrature 
((  Comunali  ufficialmente  dichiararono  esistere  fra 
<(  la  Misura  Metrica,  e le-  diverse  misure  effetti- 
vi vamente  in  uso  nel  respettivo  Comune,  e proprie 
« del  Comune  stesso  : quindi  il  non  esser  notate 
((  .la  maggior  parte  in  verun  libro,  a subordinato 
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« parere  del  soltoscrillo,  allro  non  porta  se  non 
« che  le  indicazioni  assunte  dai  diversi  compilatori 
« non  erano  complete.  » Dopo  questa  risposta  ab- 
biamo nelle  nostre  tavole  notate  le  dette  Misure 
come  proprie  di  quel  Comune  a cui  si  riferiscono. 
Dobbiamo  ancora  notare  , che  rispetto  alla  Città 
di  Cesena , le  Misure  notate  nei  rapporti  ufficiali, 
'variano  da  quelle  che  si  trovano  nei  libri  di  Me- 
trologia; quindi  abbiamo  significato  il  rapporto 
ufficiale,  e la  variante. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


Se  varie  sono  in  questa  Provincia  le  Misure 
Lineari,  varie  sono  anche  quelle  di  capacità. 

In  alcuni  luoghi  la  minima  Misura  di  capa- 
cità per  gli  Aridi  è la  Scodella  rasa,  la  quale  cor- 
risponde a mezzo  Litro,  e poco  più.  In  altri  luo- 
ghi la  minima  Misura  denominata  Mezza,  o Cop- 
po, 0 Bernardo,  contiene  un  dato  numero  di  Li- 
tri. Cosi,  per  esempio,  la  Bernarda  in  Rimini  con- 
tiene Litri  11,7271  ; il  Coppo  in  Monte  Tifiì  ne 
contiene  3,590. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VIINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 

Pel  Vino  si  usa  la  Foglietta,  il  Mezzo,  il  Boc- 
cale, il  Barile,  e la  Soma  Variano  però  queste  Mi- 
sure nei  diversi  Comuni.  L’Olio  si  vende  a peso, 
ed  il  peso  è la  Libbra  locale. 
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PESI  * 


li  Peso  è la  Libbra  che  si  divide  in  Once 
Dodici. 

In  alcuni  luoghi  si  distingue  la  Libbra  sottile 
dalla  grossa,  e in  altri  per  pesare  le  Gemme,  i 
Medicinali,  l’Argento,  ed  altri  generi  di  commercio 
si  notano  le  diverse  Libbre,  come,  per  esempio, 
in  Cesena  per  le  Gemme  il  Chilogrammo  equivale 
a Libbre 4,188. 

Pei  Medicinali  a Libbre....  3,073. 

Per  l’Argento  a Libbre 2,947. 

Pel  Commercio  a Libbre....  3,033.  • 
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FORLÌ 


MISURE  LINEARI  ' 


BRACCIO 

DA.  PÀNM,  B SETA 

METRI 

DECIME- 

TRI 

1 

u 

a « 

^ 5 

r,  I" 
u 

(J 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

5 

1830241 

Mezzo  Braci-io 

0 

3 

1 

0981650 

Braccio 

0 

6 

2 

1963300 

Dieci  Braccia 

6 

2 

1 

9633000 

Il  Metro  equivale  a 

Brac- 

ciò  1,607. 

■BACCIO 

DA  T B L A 

Oncia 

0 

0 

6 

1441750 

Mezzo  Braccio 



0 

3 

6 

8650650 

Braccio... 

0 

7 

3 

7301300 

Dieci  Braccia 

7 

3 

7 

3013000 

n Metro  equivale  a 

Brac- 

do  1,356. 
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FORLÌ 


MISURE  LINEARI 


AGRIMENSORIO 

METRI 

1 

OC 

S 5 

A 

CENTIAIE- 

TRI 

decimali 

Quarto  d'Oncia 

0 

0 

1 

2205 

Mezz'Oncia  di  Quarti  d’On- 

eia  2 

0 

0 

2 

4410 

Oncia  di  mezz'Once2 

0 

0 

4 

8821 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

8 

8206 

Canna  di  Piedi  10 

4 

8 

8 

2059 

B Metro  fquivale  a Pie- 

di  2,048. 
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FOKLl 

MISURE  DI  CAPACITA  , PER  ARIDI  E LIQUIDI 


ri 

1 AKIDI 

LITRI 

DECtLITRI 

1 

^ £ 
u 

ì 

DECIMALI 

[! 

Scodella  rasa 

0 

5 

G 

3700 

Provenda  di  Scodelle  7i  e di 

Scodelle  rase  8 

4 

5 

1 

0200 

ij  Quarto  di  Provende  4 

18 

0 

4 

0500  i 

|j  Mezzina  di  Quarte  2 

36 

0 

8 

1100  ,1 

j Stajo  di  Mezzini  2 

72 

1 

6 

2200 

I Sacco  di  Staja  2 

144 

3 

2 

4400 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  rase  17,740. 

1 

! 

I- 

i Foglietta 

0 

4 

2 

1 

3300 

Mezzo  di  Foglietto  2 

0 

8 

4 

6700 

' Boccale  di  Mezzi  2 

1 

G 

9 

3500 

,1  Barile  di  Boccali  21 

35 

5 

G 

3800  l' 

'i  Soma  di  Barili  2 

71 

1 

2 

7700  |i 

1 Biroccio  di  Some  5 

355 

6 

3 

8500  , 

:j  Carro  di  Birocci  2 

711 

2 

7 

7000 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

1 te  2,362. 

’t 

li 

i: 
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FORLÌ 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


! 

01<|0 

1 

LITRI 

s 

3 

£ 

1 

H S 

r.  H 

w 

u 

DECIMALI 

Libbra  locale  in  1/2,  1/4,  1 /8. 

Il  Litro  ■ equivale  a Lib- 
bre '2,ns. 

. 

. 

\ 

0 

3 

5 

99700 
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FOULÌ 


MISURE  DI  RESI 


I " 

1>SS1 

1IBBCAÌ«TIL1 

CUILOGR. 

3 

H < 
H fiS 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

ij 

! Ottava 

'1 

0 

0 

0 

3,4317 

' Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,4534 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

9,4407 

1 II  Chilogrammo  equivale  a 
I Libbre  3,035. 

! 

■1 

i 

1 • 

■ 

• 

2.1 
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BERTlI\ORO 

MISURE  LINEARI 


1 

I 

1 BRACCIO 

I MERCANTILE 

II 

METRI  ! 

1 

b3 

u ^ 

fi 

t 

u 

X 

u 

|j 

DECIMALI  'i 

ì, 

Mezzo  Braccio 

ì 

0 

3 

1 

o 

o 

j Braccio  di  Once  10 

0 

() 

3 

.000  !!■ 

1 

i; 

! f!  Mftro  fquh'aìt  a Brnr- 

[ 

1 do  1,587. 

1 

1 

1 

t 

BRACCIO 

! DATELA 

1 ■ 

1 

Mezzo  Braccio 

ì 

0 

3 

G 

000 

1 

Braccio  di  Once  10 

0 

7 

<2 

000 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

■; 

do  1,388. 

1 

ì 

1 

PASSO 

j 

DA  LEG>A 

1 

Passo 

1 

5 

7 

400  11 

Dieci  Metri  equivalgono  a 

Passi  0,303. 

r 

I- 

• 
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MISURE  L 


VICSE 

AGRIMENSORIO 


Punto 

Oncia  di  Punti  10 

Piede  di  Once  10 

Pertica  di  Piedi  10 

Il  Mitro  equivale  a Pie- 
di 2,025. 


decime 

TRI 


SIn 


;r)() 

UEKTlINOliO 

MlSLiRE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Amim 

Limi 

u 

s 

1 

* a 
u 

ULCIMALI 

Scodella 

0 

9 

4 

99G0  1 

1 Oliava  di  Scodelle  10...., 

9 

4 

9 

9GU0 

1 Quarto  di  OUave  o Bernardc  2. 

1,8 

9 

9 

9300  ' 

Mczzino  di  Quarti  2 

37 

9 

9. 

8700  ! 

1 Slari>  di  Mozzini  2 

75 

9 

9 

7500 

Ditei  Litri  equivalgono  a 

i 

] Scodelle 

1 

\ vino 

1 

. l 

1 

! Foglietta 

0 

4 

4 

04G8 

, Boccale  di  Fogliette  4 

1 

7 

9 

7875 

1 Barile  di  Boccali  20 

35 

9 

5 

7500  j 

Soma  di  Barili  2 

71 

9 

I 

5000  1 

H Litro  equivale  a Fogliet- 

1 

1 

1 te  2,22.'j. 

j 

1 OLIO 

' 

jj  Libbra  in  1/2,  1/4,  1/8 

0 

3 

9 

! 

5:ìoo 

1 Fiala  di  Libbre  ó 

1 

9 

7 

GGOO 

LI  Litro  equivale  a Lib- 

bre  2, .529. 
' 

I 
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BORGHI 

MISURE  LINEARI 


BRACCI» 

0 

METRI 

4 

U ^ 

s s 

'■J  H 

u 

a 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Brat-cio 

0 

3 

1 

30000 

Braccio 

0 

G 

i 

60000 

Il  .Udrò  equivale 
ciò  1,597. 

a Brac- 

PIEDB 

COMUNE 

Mezzo  Piede 

0 

2 

7 

14741 

Piede  di  Once  10..... 

0 

5 

4 

29482 

Il  Metro  equivale 
de  1,841, 

a Pie- 

1 

ì 

PASSO 

DA  LEGNA 

Passo  

1 

8 

0 

90000 

Dieci  Metri  equivalgono  a 
Pausi  5,527. 
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BORGHI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI , E LIQUIDI 


i 

AKim 

: 

j 

LITRI 

i 

DECILITRI 

i. 

GENTILI-  ; 
TRI  1 

DECIMALI 

; Bcrnarda 

11 

7 

2 

710 

[|  Quarta  o Casella  di  Bernarde  i. 

46 

9 

0 

830  1 

I Sacco  di  Quarte  o Caselle  4.... 

1 Cento  Litri  equivali/ono  a 

'!  Bernarde  8,527. 

187 

(■) 

3 

320  1 

ji 

■ 

TINO 

Terzetto 

0 

3 

9 

G50  j 

! Mezzo 

0 

5 

9 

470  1 

' Boccale  di  Mezzi  2,  di  Terzetti  3 

1 

1 

8 

950 

j Barilotto  di  Boccali  IG 

19 

0 

3 

300  1 

1 Barile  di  Barilotti  2 

38 

0 

6 

600 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Terzet- 
ti 2,522. 

oizie 

i 

1 Libbra  di  Once  24  in  1/2, 1/4, 

76 

1 

3 

200  1 
1 

1/8 

0 

7 

ó 

498 

Cinquino  di  Libbre  5 

3 

7 

7 

490 

I Metro  di  Cinquini  5 

18 

8 

7 

450 

Soma  di  Metri  4 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bra 1,324. 

75 

4 

9 

800 
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BORGHI 

MISURE  DI  PESI 


MFRCANTILI 


5 é S ^ 3i  CIAMMI 

- H < -j  -e  i> 

- f-  es  u ed 

a a J a U!  deciuali 


Oliava. 


Oncia  di  OUave  8. 


Libbra  comune  di  Once  12. 
Libbra  mezzana  di  Once  18. 
Libbra  grossa  di  Once  24.... 


0 0 0 3,5990 

0 0 2 8,79.'50 

0 3 4 5,51.50 

0 5 1 8,2734 

0 6 9 1,0312 


Il  Chilogrammo  equivale'. 

Per  la  Libbra  di  Once  12,  a 
Libbre  2,894. 

Per  la  Libbra  di  Once  18,  a 
Libbre  1,929. 

Per  la  Libbra  di  Once  24,  a 
Libbra  1,447. 
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CESEIVA 


MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

S 5 
ili  ^ 

• 1 
u 

S M 

r*  cfl 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio  

0 

3 

0 

98500  i 

Braccio  di  Once  10 

0 

6 

1 

97000  1 

Variante 

0 

6 

1 

97254  1 

fi  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,G137. 

• ' 

1 

BRACCIO 

DATELA 

i Mezzo  Braccio 

0 

3 

5 

11.500 

' Braccio  di  Once  10 

0 

7 

0 

23000 

il  Variante 

0 

7 

0 

23560 

j II  Metro  equivale  a Brac- 

cio 1,4:139. 

riEB»l! 

1 AGRIMENSOBIO 

1 Minuto 

0 

0 

1 

34620 

: Oncia  di  Minali  4 

0 

0 

5 

38470 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

3 

84730 

Canna  di  Piedi  10 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
ij  de  1,857. 

'I 

5 

3 

8 

47260 
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CESENA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


i'  ■ 

ABIDI 

UTRl  1 

X 

H 

W 

1 

H OS 
r.  H 

h] 

DECIMALI 

Scodella 

0 

4 

3 

J81 

Bcrnarda  di  Scodelle  10 

6 

9 

0 

886 

Quarlaruola  di  Bernarde  5.... 

34 

5 

4 

4.32 

Slajola  di  Quartaruole  2 

69 

0 

8 

865 

Slajo  di  Stajuoli  2 

1.38 

1 

7 

730 

Sacco  di  Stajo  1 ì 

207 

2 

6 

595 

Rubbio  di  Sacco  11,  o Staja  2. 

276 

3 

5 

460 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  23,158. 

Vino 

Foglietta , 

0 

3 

0 

530 

Mezzo  di  Foglietto  2 

0 

6 

1 

060 

Boccale  di  Mezzi  2 , di  Ter- 

zetti  3 

1 

2 

2 

120 

Barile  di  Boccali  27 

32 

9 

7 

244 

Soma  di  Barili  2 

65 

9 

4 

488 

Carro  di  Some  12 

791 

3 

3 

856 

Il  Litro  equivale  a Fo- 

gliette  3^275. 
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CESENA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ll 

'i 

il  OLIO 

il 

LITRI 

DECILITRI 

CENTIU- 

TRI 

i 

DECIMALI  1 

1 

I Quarta 

0 

2 

7 

017  |l 

I.  Mezza  Fiala  di  Quarte  2 

0 

5 

4 

1' 

035  I 

1 

Fiala  di  Mezze  Fiale  2 

1 

0 

8 

071  ' 

Rarile  di  Fiale  35 

37 

8 

2 

482  1 

Soma  di  Rarili  2 

75 

6 

4 

964  I 

Carro  di  Some  10 

1 

J II  Litro  equwale  a mezza 

i Fiala  1,850. 

1 

756 

4 

9 

615  ! 

i 

1 

i 

] 
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MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

Cllil-OGR. 

c s 

H « 

M P 

< à 

o < 

iti  flC 

s ^ 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

U bbra  per  le  Gioje  di  Once  8. 

0 

0 

3 

8,7470 

Libbra  pei  Medicinali  di  On- 
ce 12 

0 

3 

2 

5,6700 

Libbra  per  l'Argento  di  On- 
ce 12 

0 

3 

3 

9,3440 

Ottava 

0 

0 

0 

3,4340 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,4770 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

9,7244 

' Il  Chilogrammo  equivale: 
Per  te  Gemme  a Libbre  4,188. 
Pei  Medicinali  a Libbre  3,073. 
Per  l’Argento  a Libbre  2,947, 
Pel  C immercio  a Libbre  3,033. 

Digitized  by  GoogU 


CIVITELLA 

MISLRE  LINEARI 


.'uiri 

f 


! BBACCIO 

JIEHCA.VTILE 

. 

METRI  j 

1 

u 

S 0 

U*  H 
ai 

a 

CENTIME-  ■ 
TRI  ' 

|! 

DEC1M.<LI  ] 

,1 

M(^77.o  Branrin..... 

0 

1 

3500  1 

Braccio  di  Once  10 

0 

fi 

2 

7000  '! 

fi  Metro  e]HÌvnle  a Brac- 
cio 1,591. 

1 

1 

lì 

■ 

BBAt'Cl* 

DA  TELA 

•Mezzo  Braccio 

0 

4 

1 

1' 

7000  jl 

Braccio  di  Once  IO 

0 

8 

3 

4000  ! 

1 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,199. 

i 

! 

PIEDE 

AtiRlME>SORIO 

Linea 

0 

0 

0 

1 

4953 

Oncia  di  Lince  10 

0 

0 

4 

9525 

Piede  di  Once  10  

0 

4 

9 

5250  ! 

Canna  di  Piedi  10 

4 

9 

5 

2500  |i 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2, 'Àl9. 

i; 

1 

1 

..  _1 

Digitized  by  Google 


CIVITELLA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI  E LIQUIDI 


LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Scodella 

0 

7 

5 

13425  : 

Quarto  di  Scodelle  12 

9 

0 

1 

61106  : 

Mastello  di  Quarti  4 

36 

0 

G 

44420 

Soma  di  Mastelli  3 

108 

1 

9 

33270 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  13,309. 

l! 

YIMO 

» 

i 

Quarluccio 

0 

2 

2 

99700  ' 

Foglietta  di  Quariucci  2 

0 

4 

5 

98500  il 

fioccale  di  Fogliette  4 

1 

8 

3 

94070 

Rarile  di  fioccali  20 

36 

7 

8 

81400  i: 

!l 

Soma  di  Rarili  2 

73 

5 

7 

62800  Ij 

n Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,174. 

■ 

Oliio 

Mezzo 

0 

0 

4 

94170  . 

Misurino  di  Mezzi  2 

0 

0 

9 

i 88340 

Mezza  Libbra  di  Misurini  2.. 

0 

1 

9 

76670  i 

Libbra  di  mezze  Libbre  2 

0 

3 

9 

' 53350 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

, i 

te  2,529. 

i ■ ! 

Digitized  by  Google 
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CIVITELLA 

MISURE  DI  PESI 


|! 

,{  PESI 

j!  MEBCANTILI 

«S 

o 

» • 
O K 
H < 

I 

GRAMMI  , 
E i 

G 

H CC 

U c 

a c 

DECIMALI  ! 

! 

Grano 

0 

0 

0 

0,047  lltij 

Carato  di  Grani  4 

0 

0 

0 

0,182104 

' Ottava  di  Carati  20 

0 

0 

0 

3,769270 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

3 

0,154208 

Libbra  di  Oncc  12 

0 

3 

6 

1,850600 

' Peso  di  Libbre  25 

9 

0 

4 

6,265000 

il 

I II  Chilogrammo  equivale  a 

1 Libbre  2j766. 

;l  ■> 

l|  VESI 

1 

1 PEI  MEDICINALI 

ff 

ij  Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

I,  Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,130783 

J 

" Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,392349 

1 Oncia  di  Dramme  8 

1 

0 

0 

2 

7,138790 

' 

; Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5,665500 

' Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,070. 

1 

Digitized  by  Google 
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COSERCOLl 

MISURE  lineari 


i 

PIEDE 

AG&IHENSURIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

W 

li 

•Ji 

CJ 

DECIMALI 

Linea 

0 

0 

0 

4953 

Oncia  di  Lince  10 

0 

0 

4 

9525 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

9 

5250 

Canna  di  Piedi  10 

4 

9 

5 

2500 

H Metro  equivale  a Pie- 

di  2,019. 

1 

j 

) 

Digitized  by  Google 
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GOSERCOLI 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI , E LIQUIDI 


Ami»! 

LITKI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

UECIMAI.I  1 

Scodella 

0 

7 

5 

13425 

i Quarta  di  Scodelle  12 

9 

0 

1 

61106 

‘ Mastello  di  Quarte  4 

36 

0 

6 

44420 

Soma  di  Mastelli  3 

108 

1 

9 

33270 

1 

> Dieci  Litri  equitalgono  a 

; Scodelle  13,309. 

TIMO 

• 

Quartuorio 

0 

2 

6 

16600 

1 

Foglietta  di  Quartucci  2 

0 

5 

2 

33300 

Mezzo  di  Foglictte  2 

1 

0 

4 

66600 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

0 

9 

33300  ! 

i; 

Barile  di  Boccali  20 

41 

8 

6 

66600 

Soma  di  Barili  2 

83 

7 

3 

3.3000 

»* 

ilh 

! 

1 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

W- 

la  1,910. 

A, 

-■  ' 

24 


Digiti’zed  by  Googlc 


COSERCOLI 

MISURE  DI  CAPACITA-  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITBI 

DECILITRI 

CKNTILI- 
. TRI 

DECIMALI  1 

Mezzo 

0 

0 

4 

91170 

Misurino  di  Mezzi  2 

0 

0 

9 

88340  ' 

Mezza  Libbra  di  Misurini  2.. 

0 

1 

9 

76670  1 

Libbra  di  Mezze  Libbre  2.;^.. 

0 

3 

9 

5335Q  ' 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,529. 

r 

• 

1 

i 

( 

1 

II 

1; 

ii 

li 

■ f 

•1' 
. 1 

i 

I 

1 

j> 

1 

Digitized  by  Goògli 
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CQSERCOLl 

MISURE  DI  PESI 


rK»i 

MERCANTiLl 

CHILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMÙI 

E 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

Carato  di  Grani  4 

• 

0 

0 

0 

0,182461 

Ottavo  di  Carati  20 

0 

0 

0 

3,769276 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

3 

0,154208 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

6 

1,850600 

Peso  di  Libbre  25 

9 

0 

4 

6,265000 

Il  Chilogrammo  tquicale  a 

Libbre  2,763. 

PESI 

PEI  SIEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,130783 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,392349 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

7,138790 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5,665500 

Il  Chilogramma  equivale  a 

Libbre  3.070 

/ 

Digitizefi  by  Google 
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F0ULI»1P01*0L1 

MISURE  LINEARI 


BAACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

1 

U 

8 . 

^ H 

ad 

u 

DECIMA  II 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

1 

2500 

Braccio  di  Once  10 

0 

6 

2 

5000 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1 ,000. 

BBJtCClO 

DA  TELA 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

0 

5500 

Braccio  di  Once  10 

0 

7 

3 

1000 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1 ,378. 

PIBDB 

AGBIMENSOHIO 

Quarto 

0 

0 

1 

3401  i 

Oncia  di  Quarti  4 

0 

0 

5 

3000  1 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

3 

0002  i 

Canna  o Pertica  di  Piedi  10. 

5 

3 

0 

0025 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,805. 

DIgitizec)  by  Googl 
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FORLIMPOPOLI 


MISURE  DI  CAPACITA’,  PER  ARIDI  E LIQUIDI 


•; 

ABim 

i 

ii 

LITRI  ! 

a 

u 

fi 

Ct.NTII.l-'  : 
TRI  ' 

1,- 

II 

DECIMALI  , 

Ij— 

||  Scodella 

0 

6 

3 

100  j: 

1 Quarto  di  Scodello  28 

17 

7 

5 

370  i 

Mezzino  di  Quarti  2 

35 

ó 

0 

750 

1 

Stajo  di  Mozzini  2 

71 

0 

. 1 

o 

o 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
\ Scodelle  15,773 

-! 

li 

1 

t 

I vino 

1 

1 Foglietta  

0 

5 

7 

580 

' Mezzo  di  Foglietto  2 

1 

1 

5 

IGO 

[ 

l|  Boecalc  di  Mezzi  2 

2 

3 

0 

320  j' 

' Barilo  di  Boccali  20 

46 

0 

6 

380  ; 

^ Soma  di  Barili  2 

92 

1 

2 

760 

' n Litro  equivale  a Fogliet- 

ta 1,736. 

1 

ji 

' «liio 

!i 

‘ 

Libbra  in  1 /2,  1 /4,  1 /8 

0 

3 

7 

034  II 

Barile  di  Libbre  100 

37 

» 

3 

400  ; 

1, 

Il  Litro  eguivale  a Lib- 
bra 2,700. 

ii 

i: 

i 

Digitized  by  Google 
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FORLIMPOPOLI 


MISURE  DI  PESI 


1 

\ nmm 

MERCANTILI 

CHILOGH. 

H O 

DECA- 
GHAH.  1 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Oliava 

0 

0 

0 

3,531 

Oncia  di  Ottave  8., 

0 

0 

2 

8,248 

lebbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

8,973 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,950. 

i|  ' 

i 

l( 

'i 

: 

i| 

i ■ 

- 

Digitized  by  Google 
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MELDOLA 

MISURE  LINEARI 


BHACCIO 

D A S E T A 

H 

U 

a 

DECIME 

TUI 

1 

U 

a M 
r.  ^ 

Ui 

DECIMALI 

Metzo  Braccio 

0 

3 

1 

19286 

Brarciò  <Ii  Once  10....'. 

0 

6 

2 

38572 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

• - 

do  1,602. 

• 

KBACCIO 

DA  PANNO  E TELA 

Mezzo  Braccio '. 

0 

3 

6 

51219 

Braccio  di  Once  10 

0 

7 

3 

02438 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

do  1,369. 

PIBDE 

AGRIMENSORIO 

Quarto 

0 

0 

1 

31010 

Oncia  di  Quarti  4...., 

0 

0 

5 

360G0 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

3 

60G20 

Canna  o Pertica  di  Piedi^lO.. 

5 

3 

6 

06250 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

• 

de  1,865 

• 

376 


MFXDOLA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1,  - 

ARIDI 

■1 

s 

(k 

H 

1 

d — 

DECIMALI 

H 

u 

H 

Q 

K H 

W 

(J 

li 

0 

5 

6 

370 

j raRa 

! Provenda  di  Srodclic  71,  c di 
j Scodelle  rase  8 

4 

5 

1 

020 

' Quarto  di  Provende  4 

18 

0 

4 

050 

Mezzine  di  Quarte  2 

36 

0 

8 

. no 

' Stajo  di  Mezzini  2 

72 

1 

6 

220 

^ Sacco  di  Staja  2 

144 

3 

2 

440 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Scodelle  17,740. 

1 Vino 

Fng]ÌRlta 

0 

5 

2 

090 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

8 

380  ' 

! Barile  di  Boccali  21 1/3 

44 

4 

5 

480 

Soma  di  Barili  2 

88 

9 

6 

960 

’ • n Litro  equivale  a Fogliet- 
\ (a  1,919. 

1 

i! 

OLIO 

Libbra  locale  in  1/2, 1 /4, 1 /8. 

0 

3 

G 

CO 

j II  Litro  equivale  a Lib- 
j hre  2,767. 

1 

i 

j 

Digitized  by  Coogle 
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. MELDOLA 

MISURE  DI  PESI 


PKSl 

MEBCANTILI 

fld 

o 

•J 

a 

u 

1 • 
o a 

H < 
H es 
u ^ 

< a 

U -»! 
U OS 

GRAMMI 

R 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

2 

7,5037 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

0,7645 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  3,023, 

- 

1 

t 

i 

1 • 

1 

1 

Digitized  by  Google 
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MERCATO . SARACENO 


MISURE  LINEARI 


PIBDB 

AGRIMENS0R10 

METRI  1 
1 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

1 

i 

DECIMALI  ; 

! 

Minuto 

0 

0 

1 

3462 

Oncia  di  Minuti  4 

0 

0 

5 

3847 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

3 

8473 

Canna  di  Piedi  10 

5 

3 

8 

4726 

Il  Metro  equivale  a Piede  i,8à7. 

. • 

• 

Digitized  by  Goosle 


MERCATO  SARACEIVO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


r9 


• 

LITBI 

DECILITRI 

. 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Mezza 

3 

9 

4 

460 

Bernarda  di  Mezze  2 

7 

8 

8 

910 

Mastello  di  Beraarde  6 

47 

3 

3 

450 

Sacco  di  Mastelli  3 

142 

0 

0 

370 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Mexze  2,531. 

▼IVA 

Foglietta 

0 

3 

1 

960 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

2 

7 

850 

Barile  di  Boccali  30 

38 

3 

■ 5 

630 

Soma  di  Barili  2 

76 

7 

1 

260 

Carro  di  Some  10 

767 

1 

2 

600 

Il  Litro  equivale  a Fogliti- 

te  3,129. 

• . 

Alzi* 

Libbra  in  1/2,  1/4,  1/8 

0 

3 

6 

023 

n Litro  equivale  a Lib- 

tre  2,776. 

1. 

Digitized  by  Google 
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MERCATO  SARACENO 

MISURE  DI  PESI 


l.  — : 

II 

1PC«I 

MERCANTILI 

CIIILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

è i 
s g 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Libbra  per  le  Gioje  di  Once  8. 
Libbra  pei  Medicinali  di  On- 

0 

2 

3 

8,-470 

ce  12 

Libbra  per  l'Argento  di  On- 

0 

3 

2 

5,6700  ; 

ce  12 

0 

3 

3 

9,3440 

Ottava 

0 

0 

0 

3,4340 

Oncia  di  Ottave  8 

■ 0 

0 

2 

7,4770 

Libbra  di  Once  12 

Il  Chilogrammo  equivale  : 
Per  le  Gioje  a Libbre  4«188. 
Pei  Medicinali  a Libbre  3,073. 
Per  f Argento  a Libbre  2,947. 
Pel  Commercio,  a Libbre  3,033. 

j 

0 

3 

2 

9,7244 

Digitized  by  Google 
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MOJ\TE  SCETOLO 


MISURE  LINEARI 


BBACCl» 

DA  TEI.A 

METRI 

DECIME- 

TRI 

! 

U 

» « 

a: 

|! 

DECIMALI  i 

|[ 

j 

Uiicia 

0 

0 

5 

2G193  ! 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

1 

57159 

Braccio 

0 

6 

3 

14319 

Dicci  Braccia 

6 

3 

1 

43190 

Il  Metro  equivolt  a Brac- 

ciu  1,583. 

“ 

PIEDE 

AGRI.VENSORIO 

Linea 

0 

0 

0 

1 

5429  ji 

Oncia  di  Linee  10 

0 

0 

5 

429.')  ij 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

4 

2918 

Canna  di  Piedi  10 

5 

4 

2 

9483 

//  Metro , equivale  a Pie- 

•- 

de  1,811. 

PASSO 

DA  LEGNA 

Passo 

1 

8 

0 

9000 

Dieci  Metri  equivalgono  a 

Paesi  5.527. 

Digitized  by  Google 
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MOIVTÈ  SCUTOLO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


■ 

LITRI 

DECILITRI 

1 

■J  ^ 

H S 

K H 

tà 

V 

decimali 

' Bernarda 

11 

7 

2 

710 

Quarta  o Casella  di  Remar- 

! de  4 

46 

9 

0 

830 

Sacco  di  Quarte  o Caselle  4.. 

187 

6 

3 

320 

1 Cento  Litri  equivalgono  a 

• 

j Bernarde  8,527 

j \ 

• 

Tiao 

■ 

Terzetto 

0 

3 

9 

650  ■ 

1 Mezzo 

0 

5 

9 

470 

Boccale  di  Mezzi  2 o Terzetti  3 

1 

1 

8 

950 

Barilotto  di  Boccali  16 

19 

0 

3 

300 

1 Barile  di  Barilotti  2 

1 

38 

0 

6 

eoo 

Soma  di  Barili  2 

76 

1 

3 

200 

Il  Litro  equivale  a Terzei- 

.. 

ti  2,522. 

Digitized  by  Google 
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MOiATE  SCOTOLO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


• Digitized  by  Google 


3S4  : 

MOI\TE  SCUTOLO 

MISURE  DI  PESI 


VEMl 

MKRCANtai 

CHILO- 

GRAH. 

ETTO- 

GRAH. 

DECA- 

gran. 

GRAHMI 

E 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

35990 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

87930 

1 

Libbra  comune  di  Once  12.... 

0 

3 

4 

55156 

Libbra  Mezzana  di  Once  18.. 

0 

5 

1 

82734 

^ Libbra  Grossa  di  Oace  24.... 

i 

0 

6 

9 

10312 

li  Chilogrammo  equicalt. 

Ptr  la  Libbra  di  Once  12  o 
Libbre  2,89'» 

1 Per  la  Libbra  di  Once  18  o 
1 Libbra  1,929 

‘ Per  la  Libbra  di  Once  24  a 
i Libbra  1,447. 

1 

1 

1 

j 

1 . 

1 

: 

' 

1 

* 

Digitized  by  Google 
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MONTE  TIFFI 

MISURE  LINEARI 


386 


MOi\TE  TIFFI 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

ASMI 

LITRI 

DECILITRI 

*L 

H S 

^ H 

U 

u 

DECIMALI 

Coppo 

3 

5 

9 

00000 

Ucrnarda  di  Coppi  5 

17 

9 

5 

00000 

Mastello  di  Quarte  o Remar- 

de  4 

71 

8 

0 

00000 

Sacco  di  Mastelli  2 

143 

6 

0 

00000 

Rubbio  di  Sacchi  2 

287 

2 

0 

00000 

Ditei  Litri  equivalgono  a 

Coppi  2,785 

wmmm 

MISURA  NUOVA 

Foglietta 

0 

5 

0 

86070 

Mezzo  di  Foglietto  2 

1 

0 

1 

72150 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

0 

3 

44311 

Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

86220 

Soma  di  Barili  2 

81 

3 

7 

72440 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,96G. 

Digitized  by  Google 
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M01\TE  TIFFI 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI  E LIQUIDI 


Digitized  by  Googl 


MONTE  TIFFI 

MISURE  DI  PESI 


38>^ 


1 PESI 

1 MERCA.MILI 

ClllLO- 

GRAM. 

ETTO- 

GRAM. 

D ECA- 
. GRAM. 

grammi 

E 

DECI  MALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,5676 

1 Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,5410 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

4 

2,4890 

Liblira  grossa  di  Once  24.... 

0 

6 

8 

4.9790 

Il  Chilogrammo  equivale: 

Per  la  Libbra  di  Once  12  o 

1 Libbre  2,920. 

1 Per  la  Libbra  di  Once  24  a 

1 Libbra  1,460. 

1 

i 

i . 

! 

. 

1 

■1 



Digitized  by  Google 


389 


MOIITANO,  O POADO 

MISURE  LINEARI 


{ AGKIMENSORIO 

1 

ec 

r* 

U 

1 

' ià 

S à 

U 

1 

^ — 
H « 

U3 

U 

DECIMALI 

ì 

1 

1 

jl 

1 Linea 

0 

0 

0 

i 

49Ò3 

1, 

1, 

I Oncia  di  Lince  10 

0 

0 

4 

li 

9525  ! 

-I 

Piede  di  Oncc  10 

i, 

0 

4 

9 

5250 

' Canna  di  Piedi  10 

4 

9 

5 

5250  i 

li 

' Il  Metro  equivale  a Piedi  2, 0i9. 

ì 

! 

' 

1 

! 

1 

1 

> 

1 

. 

■ Digitized  by  Google 
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MORTANO,  O PONDO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


• 

Arni»! 

LITRI 

DECILITR! 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Copola  

1 

5 

5 

611000 

Quarto  di  Cnpolc  4 

6 

2 

3 

044000 

Stajo  di  Quarti  4 

24 

9 

2 

178000 

Soma  di  Staja  4 

99 

6 

8 

712400 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Copole  6,426. 

VIMO 

Mezzetta..... 

0 

4 

4 

503200 

Boccale  di  Mezzette  4 

1 

7 

8 

012721 

Soma  di  Boccali  38 

67 

6 

4 

483300 

Il  Litro  equivale  a Mezzet- 
te 2,247. 

OlzIO 

Mezzo 

0 

0 

4 

941700 

Misurino  di  Mezzi  2 

0 

0 

9 

883400 

j .Mezza  Libbra  di  Misurini  2. 

0 

1 

9 

766700 

j Libbra  di  Mezze  Libbre  2 

0 

3 

9 

533500 

i n Litro  equivale  a Lib- 
1 bre  2,. 529. 

Digitized  by  Google 
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MORTAIO,  O POI\DO 

MISURE  DI  PESI 


1 PESI 

8 

o 

ó » 

< * 

GRAMMI 

PEI  MEDICINALI 

mi 

H 8 

G 

a « 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,130783 

Dramma  di  Scrupoli  3 

•0 

0 

0 

3,392349 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

7,138790 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5,665500 

n Chilogrammn  equicah  a 
Libbre  3,070. 

PESI 

MERCANTILI 

Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

Carato  di  Grani  4 

0 

0 

0 

0,182464 

Ottavo  di  Carati  20 

0 

0 

0 

3,769276 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

3 

0,154208 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

6 

1,850600 

Peso  di  Libbre  25  .* 

9 

0 

4 

6,265000 

n Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2.763 

Digitized  by  Google 


RIMICI 

MISURE  LINEARI 


■KACriO 

DA  TELA 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CE.NTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

5 

26193 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

• 1 

57159 

Braccio 

0 

6 

3 

14319 

Dieci  Braccia 

Il  Afelro  equivale  a Brac- 
cio 1 ,583. 

FIMDB 

AGRIMENSORIO 

6 

3 

1 

43190 

Linea 

0 

0 

0 

5429 

Oncia  di  Linee  10  

0 

0 

5 

4295 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

4 

2948 

Canna  di  Piedi  10 

n Metro  equivale  a Pie- 
di 1,841. 

5 

4 

» 

2 

9483 

Digitized  by  Google 
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RIMICI 


MISURE  DI  CAPAaiA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


S 

1 

fiS 

H 

H s 

r,  H 

DECIMALI 

a 

Bernarda 

11 

7 

2 

710 

Quarta  o Casella  dìBcruarded 

46 

9 

0 

830 

Sacco  di  Quarte  o Caselle  d.. 

187 

6 

3 

320 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Bernarde  8,527. 

l 

▼no 

Terzetto 

0 

3 

9 

650 

Mezzo  

0 

5 

9 

470 

Boccale  di  Mezzetti  2,  o Ter- 

zetti  3 

1 

1 

8 

950 

Barilotto  di  Boccali  16 

19 

0 

3 

300 

Barile  di  Barilotti  2 

38 

0 

6 

600 

Soma  di  Barili  2 

76 

1 

3 

200 

Il  Litro  equivale  a Terzet- 
ti 2,522. 

Digitized  by  Google 
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RIMIIVI 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 01.10 

LITRI 

decilitbi 

t 

5 oo 
H 5 

» H 
U 

DECIMALI  1 

1 

Libbra  di  Oace  24  in  1/2, 1/4, 

i 

1/8 

0 

7 

5 

498 

Cinquino  di  Libbre  5 

3 

7 

7 

490 

Metro  di  Cinquini  5 

18 

8 

7 

450 

Soma  di  Metri  4 

H Litro  equivale  a Lib- 
bra 1,324. 

/ 

75 

4 

9 

800 

Digitized  by  Googic 


RIMICI 

MISURE  DI  PESI 


395 


PESI 

MERCANTILI 

CUILUGB. 

ETTO- 

GRAM. 

i:  a 

« < 
Cd  flfi 
fi  ^ 

E 

DECIMALI 

Oliava 

0 

0 

0 

3,5990 

Oncia  di  Otlave  8 

0 

• 

0 

2 

8,7930 

Libbra  comune  di  Once  12.... 

0 

3 

4 

5,5156 

Libbra  mezzana  di  Once  18.. 

0 

5 

1 

8,2734 

Libbra  grossa  di  Once  24 

0 

6 

9 

1,0312 

n Chilogrammo  equivale 

Per  la  Libbra  di  Once  12  a 
Libbre  2,894. 

Per  la  Libbra  di  Once  18  o 
Libbra  1,929. 

Per  la  Libbra  di  Once  24  a 
Libbra  1,447. 

0 

Digitized  by  Google 
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S.  ARCA]\GELO 

MISURE  LINEARI 


riEDE 

AGRIMENSORIO 

SIETRI 

UBCIMK- 

TRI 

1 

U 

Ti  » 

ti: 

i 

1 

DECIMALI  1 

Linea 

0 

0 

0 

54290 

• 

Oncia  di  Linee  10 

0 

0 

5 

42950 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

4 

29480 

Canna  di  Piedi  10 

5 

4 

2 

94803 

Il  Mtlro  equivale  a 

Piede 

1,582. 

Mezzo  Passetto 

0 

3 

1 

31334 

Passetto  di  Once  10 

0 

6 

2 

62668 

Il  Metro  equivale  a 

Pas~ 

sello  1,596.  ^ 

0 

• 

Digitized  by  Google 
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S.  ARCANGELO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AB1»1 

LITRI 

OECIUTKI 

CKM  ILI- 
TRI 

DECIMALI 

Bcrnarda * 

11 

7 

2 

7100 

Quarta  0 Casella  di  Bernarde4 

46 

9 

• 0 

8300 

Sacco  di  Quarte  o Caselle  4. 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Ber  nardo  8,527. 

• 

187 

6 

3 

3200 

NTIMO 

Terzetto 

0 

3 

9 

G500 

Mezzo 

0 

5 

9 

4700 

Boccale  di  Mezti  2 o Terzetti  3 

1 

1 

8 

9500 

Barilotto  di  Boccali  16  

19 

0 

3 

3000 

Barile  di  Barilotti  2 

38 

0 

6 

6000 

Soma  di  Barili  2 

[1  Litro  equioale  a Terzet- 
ti 2,522. 

76 

1 

3 

2000 

Digitized  by  Google 
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S.  ARCANGELO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


01.I9 

LlTBl 

DECILITRI 

n 

H S 

JC  H 

U 

U 

DECIMALI 

Libbra  in  1/2,  1/4,  1/8.....'.... 

0 

7 

4 

9089 

Metro  di  Libbre  25 

18 

7 

2 

7225 

Barile  di  Metri  2 

37 

4 

5 

4450 

Soma  di  Barili  2 

74 

9 

0 

8900 

//  Litro  equivale  a Lib- 

bra  1,335. 

• 

« 

i 

Digitized  by  Coogle 


S.  ARCANGELO 

MISURE  DI  PESI 


399 


rasi 

MERCANTILI 


Oncia 

Libbra  suUilc  di  Once  12.... 
Libbra  mezzana  di  Once  18.. 
Libbra  grossa  di  Once  24 


DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

K 

DECIMALI 

2 

8,5660 

4 

2,8210 

1 

4,2310 

8 

5,6414 

Il  Chilogrammo  equivale: 

Per  la  Libbra  di  Once  12  a 
Libbre  2,917. 

Per  la  Libbra  di  Once  18  a 
Libbra  1,944. 

Per  la  Libbra  di  Once  24  a 
Libbra  1,458. 


Digitized  by  Coogle 


400 

SAKSINA 


MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

1 DATELA 

OS 

H 

ttì 

S 

DECIME- 

TRI 

H 

s ^ 

^ H 
Z ^ 

u 

DECIMALI 

1 

' Mezzo  Braccio 

0 

3 

1 

l! 

2000  li 

,|  Braccio  di  Once  10 

0 

6 

2 

4000  ! 

1 II  Metro  equivale  a Brac- 

' ciò  1,602. 

1 

1 PIADE 

AGBIMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

1 

3462  1 

Oncia  di  Minuti  4 

0 

0 

5 

3847  ■ 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

3 

8473 

Canna  di  Piedi  10 

5 

3 

8 

4726  ; 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,857. 

! 

PIEDE 

DA  legna 

Mezzo  Piede 

0 

1 

6 

6000  1 

2000  j 

Piede  di  Once  10 

0 

3 

3 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 3,012. 

1 

Digitized  bv  GoOgl 
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SABS1NA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 ARIDI 

LITUI 

DECILITRI  1 

CENTILI- 

TRI 

1 

DECIMALI  j 

1 Bcrnarda  

7 

3 

0 

0000  1 

Qunrlarola  di  Bernardc  1 

36 

5 

0 

1 

0000 

1 Sacco  di  Quarlarolc  5.... 

, 

146 

0 

0 

0000 

Dieci  Litri  equitalguno  a 

lìeniarda  1,369. 

Vino 

Foglietta 

0 

3 

6 

6600 

' Boccale  di  Fouliet'.c  -1 

1 

4 

0 

0000 

1 Soma  di  Boccali  60 

84 

0 

0 

0000  1 

//  Litru  equivale  n Foglici- 

jl 

, le  2,727. 

/ 

i 

1 Olilo 

j 

Lil)l)rj  loralo  in  J /2,  1 /i,  1/8. 

0 

3 

lì 

0239  ! 

)| 

1 II  Litro  equivale  n Lib- 

1 

' Are  2,776. 



! 

h 



ir, 


Digitized  by  Google 
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SAIISINA 

MISURE  DI  PESI 


rcfln 

a 

i s 

^ S? 

grammi 

‘ MERCANTILI 

H ^ 
H ce 

u ce 

E 

G 

W ;; 

- « 

decimali 

Libbra  per  le  Gioje  di  Once  8. 

0 

.al 

3 

8,7470 

Libbra  pei  Medicinali  di  On- 
ce 12 


Libbra  per  l’Argento  di  On- 
ce 12 ; 


Ottava 

Oncia  di  Ottave  8.. 
Libbra  di  Once  12. 


Il  Chilogrammo  equivale: 
Per  le  Gemme  a Libbre  i,188 
Pei  Medicinali  a Libbre  3,073 
Per  l’Argento  a Libbre  2,917 
Pel  Commercio  a lAbbre  3,033 


5,6700 

9,3440 

3,4340 

7,4770 

9,7244 


Digitized  by  Google 
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SAVIGNANO 

MISURE  LINEARI 


PIBDB 

AGRIMRNSORIO 

1 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIHAi:i  ' 

i: 

1 

j Linea 

0 

0 

0 

5429  ; 

Oncia  di  Linee  10 

0 

0 

5 

4295 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

4 

2948 

Canna  di  Piedi  10 

r» 

1 

2 

9483  ; 

Il  Metro  rifuivaU  a Pie- 

de  1,811. 

'1 

1 

■ 

, ■ ■■ 

il 

1 

L ..  ' 

Oigitized  fcìy  Coogle 


40  i 

SAVIG1\A1\0 

MISURE  DI  CAPACITA , PER  ARIDI  E LIQUIDI 


1 «mi»!  * 

litri 

decilitri 

centili- 

tri 

DECIM.\LI 

1 Bcrnarda 

15 

8 

8 

4300 

Cassclla  di  Bernardc  3 

47 

6 

5 

2900 

Sacco  di  Casselle  4 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Bernarde  6,295. 

190 

G 

1 

1600 

Vitto 

Terzetto  ( di  Boccale  ) 

0 

4 

0 

0890 

Foglietta 

0 

3 

0 

0660 

Mezzo  di  Foglictte  2 

0 

6 

0 

1330 

I|  Boccale  di  Terzetti  3 

1 

2 

0 

2670  j 

j Boccale  di  Mezzi  2 

1 

2 

0 

2670  j 

Barile  di  Boccali  32 

38 

4 

8 

5400  I 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  3,326. 

OLIO 

76 

9 

7 

0800  ! 

[ 

Lilibra  di  Once  24 

0 

7 

5 

0811  |. 

Metro  di  Libbre  2.') 

18 

7 

7 

1000 

Soma  di  Metri  4 

Il  lÀtro  equivale  a Lib- 
bra 1,331. 

75 

0 

8 



4100 

Digitiicvj  by  Googk 
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SAVIGNANO 

MISURE  DI  PESI 


1 

1 MERCANTILI 

CUILOGR. 

^ a 

H < 
H afi 
Uj  O 

DECA- 

CRAM. 

GRAMMI  1 

E I 

DECIMALI  j 

i 

Libbra  di  Oncc  12 

0 

3 

4 

3,6244 

'1  Libbra  di  Oncc  18 

0 

5 

1 

5,4306 

j 

j Libbra  di  Oncc  24 

1 

0 

fi 

8 

7,2488  li 

i 

U Chilogrammo  equivale: 

■ Per  la  Libbra  di  Once 

12  a 

■ Libbre  2,910. 

' Per  la  Libbra  di  Oncc 

18  <1 

- 

1 Libbra  1,940. 

! Per  la  Libbra  di  Oncc 

24  a 

ij  Libbra  1,4.').5. 

1 

,l  ■ 

• 

i « 

> 

1 

i 

1 

• 

1 

Digitized  by  Google 
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VALDOPPIO 

MISURE  LINEARI 


riKDB 

AGRlME>SOB10 

METRI 

1 

H ' 

£ 5 

s ^ 

» 

ss 

u 

1 

DECIMALI 

Lìnea 

0 

0 

0 

4953 

Oncia  di  Linee  10 

0 

0 

4 

9525 

Piede  di  Oncé  10 

0 

4 

9 

5250 

Canna  di  Piedi  10 

4 

9 

5 

2500 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,019. 

! 

i 

1 

1 

1 

i 

1 

• 1 . 

1 

i; 

il 

i . . ' 

i 

1 

1 

■ * 

I 

il 

Digitized  by  Google 
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VALDOPPIO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


; i! 

ABIBI 

X 

u 

DKClLir 

Z X 

z t- 

Uì 

u 

i 

DECIMALI  ‘ 

|1 

0 

4 

4 

' 

1000 

1 Quarto  di  Scodelle  12 

5 

2 

9 

2000  1 

j Cassclla  di  Quarti  4 

21 

1 

G 

8200  |j 

1 Soma  di  Casselle  4 

84 

6 

7 

3000  j' 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Scodelle  22,67(5 

TIMO 

! 

Qudrluccio 

U 

2 

2 

9970  ! 

Foglietta  di  Quartucci  2 

0 

4 

5 

t 

9850  1 

1 

" Boccale  di' Foglictte  4 

1 

8 

3 

9407  ! 

] Barile  di  Bbccali  20 

36 

7 

8 

8140  I 

Sòma  di  Barili  2 

I II  Litro  equivale  a Fogliet- 

II  te  2,174. 

73 

5 

7 

. 

6280  1 

1 

i 

|{  OI.I» 

i 

|1 

0 

0 

0 

0 

4 

9417 
8834  ; 

Misurino  di  Mezzi  2 

9 

[ Mezza  ibbra  di  Misurini  2.... 

0 

1 

9 

7667  I 

I Libbra  di  mezze  libbre  2 

0 

3 

9 

3335  i 

'i  II  Litro  equivale  a Lib- 

^ bre  2,529. 

I 

1' 

■ il 

Digitized  by  Google 
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VALDOPPIO 

.MISURE  DI  PESI 


PESI 

MEBCAISTILI 

CIIILOGR.  1 

ò s 

H 

H CC 
US  o 

DECA- 

GRAM. 

1 

GRAMMI  : 
E 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,0471 16  il 

Carato  di  Grani  4 

0 

D 

0 

0,182464 

Ottava  di  Carati  20 

0 

0 

0 

3,7G927G  ' 

II 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

3 

0,154208 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

G 

1,850GOo!| 

Peso  di  Libbre  25 

9 

0 

4 

6,265000  1 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

j 

Libbre  2,764. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,047116 1 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,130783  II 

II 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,392349  jj 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

7,138790  1' 

I Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5,665500  |i 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  3,070. 

t' 

Digitized  by  Google 


ìiU 

VERUCCIIIO 

MISURE  DJ  CAPACITA’  I‘ER  ARIDI,  E LIQUIDI 


■ 

LITRI 

r 

UECILITHI 

1: 

GENTILI-  1 
TRI 

i 

II 

decimali  - 

i' 

1 

Bernarda 

11 

7 

2 

710  ! 

Il 

Quarta,  o Cassclla  di  Bcmar- 
1 de  4 

46 

9 

0 

h 

830 

Sarco  di  Quarte  o Cassclle  4. 

187 

6 

3 

320  i| 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Bernarde  8,527. 

;i 

i 

i 

^ vino 

]l 

j Terzetto 

0 

3 

9 

650 

! .Mezzo 

0 

5 

9 

470 

1 

Bocc.  di  Mezzi  2,  di' Terzetti  3. 

1 

1 

8 

950 

i Barilotto  di  Boccali  IC 

19 

0 

3 

300 

Barile  di  Barilotti  2 

38 

0 

G 

600  . 

1 Som»  Hi  R;irili  il 

76 

1 

Q 

200 

Il  Litro  equivale  a Mei- 
\ zo  1,681. 

! 

OLIO 

1 Libbra  grossa  in  1/2, 1/4, 1/8. 

0 

7 

4 

810  jì 

Il  II  Litro  equivale  a Lib- 
1 ira  1,336. 

II 

i: 

i' 

. Digitized  by  Googl 


4H 

VEllLCCHIO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CUII.OGR. 

1 . 
C » 
H < 
H fiS 
ili  ^ 

U < 

u es 

S ij 

GRAMMI  ; 
E 

DECIMALI 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

4 

2,395 

Libbra  di  Once  18 

0 

5 

1 

3,592 

Libbra  di  Once  24 

Il  Chilogrammo  equivale 

Per  la  l.ibbta  di  Once  12  o 
Libbre  2,920. 

Per  la  Libbra  di  Once  18  a 
Libbra  1,947. 

Per  la  Libbra  di  Once  24  a 
Libbra  l,4(i0. 

0 

G 

8 

4,790 

1 

Digitized  by  Google 
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ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  FORLÌ 

—vvvA/VW'^ 

Forlì Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  319. 

Albkreto Segue  in  tutto  Riminì. 

Bbri INORO.  : Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Nuni.  354. 

Borohi Misure  Lineari  proprie;  di  Aridi, 

Vino,  Olio,  e Pesi  come  Rimi- 
ni.  Tav.  Num.  358. 

Laminate Misure  Lineari , di  Vino  , e Olio 

come  Meldola;  di  Aridi,  e Pesi 
come  Forlì. 

Cattolica Segue  in  tutto  Rimini. 

Cerasola Segue  in  tutto  Rimini. 

Cesena Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  361. 

Cesenatico Segue  in  tutto  Cesena. 

CioLA Misure  Lineari , di  Aridi  e Pesi  co- 

me Cesena  ; di  Vino,  e Olio  co- 
me .Mercato  Saraceno. 

Civitella Misure  Lineari , di  Aridi , Vino,  e 

Olio  proprie;  di  Pesi  come  Bo- 
logna. Tavola  Num.  305. 

Coriano Segue  in  tutto  Rimini. 

C^ERCOLi .Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e 

Pesi  come  Civitella  ; di  Vino 

propria.  Tavola  Num.  368. 

Dogiieria Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e 

Pesi  come  Meldola;  di  Aridi  co- 
me Forli. 

Fiumana Segue  in  tutto  Forli. 

Foklimi'opoli Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  372. 

Cambettola Misure  Lineari  come  Bimini , di 

Aridi,  Vino,  Olio,  e Pesi  come 
Saviguano. 
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Gattku Si‘guc  in  tiiUo  Rimini. 

Gemmano Segue  in  tutto  Rimini. 

Lont.iano Misure  Lineari  come  Rimini , di 

Aridi,  Vino,  Olio,  e Pesi  come 
Savignano. 

Meldola Misure  Lineari  di  Vino,  Olio,  c 

Pesi  proprie;  di  Aridi  come  For- 
lì. Tavola  Num.  375. 

Meleto Segue  in  tutto  Rimini. 

Mekcato  Saraceno.  . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Pesi 

come  Cesena  ; di  Vino,  Olio,  c 
anche  Aridi  proprie.  Tavola 
Num.  378. 

MiSA.NO Segue  in  tutto  Rimini. 

Mondaino Segue  in  tutto  Rimini. 

Monte  Bello  ......  Segue  in  tutto  Rimini. 

Monte  Codrczzo Segue  in  tutto  Cesena. 

Monte  Colombo Segue  in  tutto  Rimini. 

Monte  Fiore Segue  in  tutto  Rimini. 

aMonte  Celli Segue  in  tutto  Rimini. 

Monte  Gridolfo  ....  Segue  in  tutto  Rimini. 

Monte  Leone  ......  Seguo  in  tutto  Rimini,  c Cesena. 

Monte  Nuovo Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino  , c 

Olio  come  Cesena;  di  Pesi  co- 
me Rimini. 

Monte  Scudolo Misure  Lineari  proprie  ; di  Aridi, 

Vino,  Olio,  c Pesi  come  Rimi- 
ni. Tavola  Num.  381. 

Monte  Tiefi Misuro  in  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  385.  ^ 

Montiano Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e 

Olio  come  Cesena;  di  Pesi  co- 
me Rimini. 

MorciAno  ........  Segue  in  tutto  Rimini. 

Mohtano,  o PoNito  . . . Misure  Lineari  , di  Olio  , e Pesi 

come  Civitella;  di  Aridi,  e Vi- 
no proprie.  Tavola.  Num.  389. 

Milazzano.  Segue  in  tutto  Rimini. 

Pocuio  de'Berm  ....  Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,,  c 

Olio  come  Rimini;  di  Pesi  co- 
me Sant’Arcangelo. 
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Polenta ■ . . Misure  lùncari  come  Uerlinoro; 

di  Aridi,  Vino,  Olio,  e Pesi  co- 
me Kiinini. 

Predappio Segue  in  tulio  l'orli. 

liiMiNT Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  39:2. 

ItocCA  d'Ei-mici Segue  in  lutto  Forlì. 

Kom'.ofredoo Segue  in  tutto  Riniini. 

Hontagnano Segue  in  tutto  San  Leo. 

Roversano Segue  in  tutto  Cesena  e Rimini. 

Svi.i’DEcr.io Segue  in  lutto  Rimini. 

S.  .\rcangelo Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi 

proprie  ; di  Aridi,  c Vino  come 
Rimini.  Tavola  Num.  39(). 

S.  Clemente  .- Segue  in  lutto  Riniini. 

S.  Giovanni  in  Maiugkano  Segue  in  tutto  Rimini. 

S.  Mauro  Segue  in  tutto  Rimini. 

Sarsina Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e 

Olio  proprie;  di  Pesi  come  Ce- 
sena. Tavola  Num.  400. 

Savignano Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  403. 

Scorticata Segue  in.  tutto  Rimini. 

SoGLiANO Segue  in  lutto  Rimini. 

SoRRivoLi Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Pesi  co- 

me Cesena;  di  Vino,  e Olio  co- 
me Rimini. 

Spinello.  . ' Misure  Lineari,  e Pesi  come  Civi- 

lella  ; di  Aridi  , Vino  , e Olio 
come  .Mortano. 

Teodorano Misure  lineari,  di  Vino,  e Olio  co- 

me Rcrlinoro;  di  Aridi  come 
Fori!  ; di  Pesi  come  Meldola. 

Valdoppio Misure  Lineari , di  Vino  , Olio,  c 

Pesi  come  Civilella  ; -di  .-Vridi 
proprie.  Tavola  Num.  406. 

Verdcciiio Misure  Lineari,  di  Aridi  e Vino  co- 

me Rimini  ; di  Olio,  c Pesi  pro- 
prie. Tavola  Num.  409. 
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MISURE  LIINEAIU 


‘HO 


Le  Misure  Lineari  comuni  sono  la  Cannai,  e 
il  Piede , meno  alcune  Provincie  ove  si  usa  il 
Braccio. 

La  Canna  pei  Tessuti  ò la  romana  di  Palmi 
Otto  ; per  he  Fabbriche  è la  romana  Architettonica 
di  Palmi  Dieci.  Pei  terreni  si  adopera  il  Piede,  il 
quali;  altro  non  ò che  il  Palmo  della  Canna  Ar- 
chitettonica. Il  Braccio  ò parte  della  Canna  Mer- 
cantile, equivalente  in  alcuni  luoghi  al  Passetto 
romano.  Il  solo  Comune  di  Pontecorvo  fa  eccezione 
da  queste  misure,  avendone  una  sola  dotta  Palmo 
poco  più  grande  del  mercantile  romano. 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  GLI  ARIDI 


La  maggior  misura  6 il  Rubbio,  c varie  sono 
le  sue  suddivisioni.  La  miilima  comunemente  è la 
Quartuccia,  in  alcuni  luoghi  chiamata  Scodella , 
Boccale,  Foglietta,  ecc. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VIINO,  OUO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


Per  questi  generi  si  hanno  le  consuete  misure  , 
denominate  Foglietta,  Boccale,  Barile,  Soma,  ecc. 
variabili  però  nella  loro  quantità. 
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PESI 


La  Libbra  romana  ò usala  in  tutta  questa 
Provincia,  ad  eccezione  di  Ponte  Corvo  che  ado- 
pera il  Rotolo. 
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MISURE  LINEARI 


CAHNA 

UEBCANTILE 

1 

.METRI  { 

1 

i 

p ? 

u] 

Zi 

» 

u: 

S « 

H * 
ir  ^ 

ili 

w 

DECIMALI 

Palmo 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a 

Pai- 

; mi  4,016. 

1 

rABSEno 

ARCUITETTOMCO 

1 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Passetto  di  Palmi  3 

0 

6 

7 

02654 

Il  Metro  equivale  a 

Pas- 

setto  1,492. 

PIEDE 

agrimensorio 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Piede  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a 

Pie- 

di  4,475.  » 
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FROSII^ONE 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


{ ABIBI 

! 

MISURA  ^COVA 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 
TRI I 

DECIMALI 

Quartuccio 

3 

3 

4 

618 

Scorzo  di  Quartucci  4 

13 

3 

8 

477 

Ruhbio  di  Scorzi  22 

294 

4 

6 

510 

j Dieci  Litri  equivalgono  a 

! Quartucci  2,9884. 

1 

i 

, MISURA  ANTICA 

1 

^ Quartuccio  delle  dodici 

6 

1 

3 

470 

1 Slajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

875 

, Quarta  di  Staja  3 

73 

6 

1 

627 

Rubbiatella  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255 

Rubbio  di  Rubbiatcllc  2 

294 

4 

6 

510 

Dieci  ■ Litri  equivalgono  a 

Quartuccio  1,630. 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

6 

0 

101 

Stajo  oStarello  di  Quartucci  4. 

18 

4 

0 

407 

Quarta  di  Staja,  Coppe,  o Sta- 

relli  4 

73 

6 

1 

627 

! Rubbio  di  Quarte  4 

294 

4 

6 

510 

1 Dieci  Litri  equivalgono  o 

■ 

: Quartucci  2;  173. 
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MISUKE  UI  CAPACITA’  PEK  ARIDI,  E LIQUIDI 


ALL  INGROSSO 
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Suina  di  Barili  2 1B6  0 S 31820 


Botto  di  Barili  IG. 


933  i G ÒÌ5G0 


Mille  Litri  equivalgono  a 
Botte  1,071. 


A MINUTO 


Foglietta G 

Barile  romano  di  Foglictic  100  iiS 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,714. 


.1  8 34159 


Foglietta . 


Orciola  di  Foglietto  32. 


0 6 2 16320 

19  8 9 22240 


Jl  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,  609. 
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PROSINOLE 


M I S li  R E DI  PESI 


||  PBSl 

i|  UERCANTILI 

OS 

o 

a 

o 

ó i 

H < 
H ee 
u ^ 

< ^ 

u:  ce 
c c 

OBAMMI  1 

lì 

DECIMALI  jl 

Grano  di  24/24 

1 ' 

0 

0 

0 

0,04906 

|i 

Denaro  di  Grani  84 

1] 

0 

0 

0 

1,177  ! 

j Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532  ij 

! Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,2^(i  : 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

0,0718:3! 

!i 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185  ; 

il  Higliajo  di  Libbre  1000 

ij 

330 

0 

7 

1,850  ; 

il  II  Chilogrammo  equivale  a 

.1 

Libbre  2,  Once  11,5. 

il 

! 

ri 

1 

'1 

j PESI 

] 

• PEI  MEDICINALI 

1 

>j 

Jt 

1 

il  Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

;i 

|[  Scrupolo  di  Granì  

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

1 

0 

0 

0 

3,532 

]• 

1,  Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,250 

I| 

' Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

1 

I 
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MISURE  LLNEARI 
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CAUSA 

MERCANTILE 

METRI 

s s 

i "" 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

' Palmo 

0 

2 

4 

.90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a 

Pai- 

mi  4,016. 

CASSA 

ABCHITETTONICA 

I Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

1PIEBB 

AGRIMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

! Oncia  di  Minuti  .5 

0 

0 

1 

86190 

Piede  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a 

Pie- 

di  4,475. 

1 
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ilLATRI 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


t • 

j 

1 lUlll 

1 

H 

U 

(3 

fà 

GEMILI-  I 
TRI 

DECIMALI 

Quartuc'cio  

0 

1 

3 

4680 

Coppa  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

8740 

Quarta  di  Coppe  3 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4. 

294 

4 

6 

5100 

Ditei  Litri  equivalgono  a 

{Juarluccio  1 ,030. 

Vino 

FoglicKa 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  FoglicUc  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Buccali  S 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quarlaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

G 

8 

3182 

Botte  di  Barili  10 

933 

4 

6 

5456 

H Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,1939. 
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.\LATIU 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI  E LIQUIDI 


r 

01.114» 

LITRI 

1 

UECILITRI  I 

GENTILI-  ! 
TRI 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

5 

6 

5119 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

2 

6 

0479 

Orciola  di  Boccali  10 

22 

6 

0 

4790 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7G!). 

1 

1 

1 

! 

1 
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ALATRI 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

HEKCAMILI 

CUILOGR. 

c s 

H < 
H-  OS 
H O 

< 35 

'j  < 

u a 
a ^ 

GRAMMI 

E 

REGIMALI 

Grano  (ii  24/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  21 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

• 0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

PE»I 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

n 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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MISURE  LINEARI 


-Ì2'J 


CANiliA 

MERCANTILE 

METRI 

Decime- 

tri 

CEM'IME  j 
TRI  j 

DECIMALI 

Palmo 

0 

2 

-1 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

0 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

Il  Mftro  equivale  a 

Pai- 

mi  1,016. 

- 

PJL0SBTTO 

ARCUITETTOMCO 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Passetto  di  Palmi  3 

0 

6 

7 

02654 

Il  Metro  equivale  a 

Pas- 

setto  1,492. 

PIEOB 

AGRIMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Piede  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Cann.i  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Litro  equivale  a 

Pie- 

1 di  4,475. 

i 

1 - . 
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MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CEKTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quarluccio 

6 

1 

3 

4680 

Copp.i  dì  Quartucci  4 

24 

5 

3 

8740 

Quarta  di  Coppe  3 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4.. 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quarluccio  1,630. 

294 

4 

6 

5100 

Vino 

Foglietta 

0 

4 

'•5 

5793 

Mezzo  di  Fogliette  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  dì  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

• Il  Litro  equivale  a Fo- 
gliette 2^1939. 

933 

4 

6 

5456 
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MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

A MINUTO 

litri’ 

DECILITRI 

H S 

< H 
ùi 

1 

1 

DECIMALI 

Misureila 

0 

1 

2 

8305 

Foglielta  di  Misurcllc  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  FoglicUc  4 

2 

0 

5 

2880 

Orciola  di  Boccali  10 

U Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,948. 

20 

5 

1 

8800 

all'ingbosso 

Quarluccia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartacce  4... 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

5 

2880 

CuKnatclla  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

Pelle  o Mastello  di  Cu&rna- 

57 

4 

8 

0661 

tclle  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,948. 

164 

2 

3 

0400 
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AI\AG1M 

MISURE  DI  PESI 


PE«1 

j MERCANTILI 

i 

CIIILOGK. 

ETTO- 

ORAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI  1 

1 

E 1 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0.0490G 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

U Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  1 1 ,5. 

PEJil 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,332 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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ARNARA 

MISURE  LINEARI 


CAIVXA. 

MERCANTILE 

METRI  1 

» 

U ^ 

(d 

fi 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Palmo 

0 

V 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

‘ 1 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

• 

mi  4,016. 

CAMMA 

ARCHITETTONICA 

Palmo 

0 

2 

2 

34216 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

PAla»0 

AGRIMENSOBIO 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

PRlmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

. 

mi  4,475. 

28 
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ARNARA 

MISURE  DI  CAPAaiA  PER  ARIDI.  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

^ — 
H « 
« 

U 

’J 

DECIMAI  1 

Quartuccio 

6 

1 

3 

4680 

Coppa  di  Quarlucci  4 

24 

5 

3 

8740 

Quarta  di  Coppe  3 

73 

6 

1 

.6270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quarlucci  1,630. 

Vino 

Quarto  di  Foglietta 

0 

4 

0 

5147 

Mezza  Foglietta  di  Quarti  di 

Foglietta  2 

0 

8 

1 

0295 

Foglietta  di  mezze  Fogliette'2. 

l 

6 

2 

0591 

Barile  romano  di  Foglietto  36. 

58 

3 

4 

1590 

n Litro  equivale  a Quar~ 

ti  2,468. 

01.10 

Quarto 

0 

1 

8 

1898 

Mezza  di  Quarti  2 

0 

3 

6 

3796 

Foglietta  di  mezze  Foglietto  2.. 

0 

7 

2 

7592 

Mozza  di  Foglietto  12  ì 

9 

0 

9 

4896 

Misura  od  Orciola  di  Mezze  2. 

18 

1 

8 

9793 

Il  Litro  equivale  a Quar- 

li  5,497. 

Digitized  by  Google 


435 

AR]\ARA 

MISURE  DI  PESI 


i rasi 

MEaCAISTlLl 

GUILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

< S 
W < 
« fiS 
a ^ 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  <li  24/24 

0 

0 

0 

0, 04900 

1 Denaro  di  Grani  24 

1 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3..^ 

0 

0 

0 

3,532 

1 

Oncia  di  Ottave  8 

' 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

1 

0 

3 

3 

9,07185 

' Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

j 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

^ Libbre  2,  Once  1 1 ,5. 

!Ì  PB»I 

1 PEI  MEDICINALI 

' Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 
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BALCO 


MISURE  LINEARI 


CAMMA 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

É- 

H 

U 

DECIMALI 

Palmo 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

n Metro  equivale  a 

Pai- 

mi  4,01  fi. 

CAMMA 

ABCHITETTOMCA 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

PA1.MO 

AGRIMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86180 

Palmo  di  Once  12  

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

fi  Metro  equivale  a 

Pai- 

mi  4,475. 

Digitized  by  Google 
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BALCO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI , E LIQUIDI 


1: 

1 ARIOI 

LITRI 

DECILITRI  j 

X 

H a 
•«  H 
M 

•y 

DECIMALI 

Quartuci'io 

3 

3 

4 

618  ■ 

Scorzo  di  Quartucci  4 

13 

3 

8 

477 

Rubbio  di  Scorzi  22 

294 

4 

G 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartucci  2,9884. 

MISURA  A>'TICA 
j 

Quartuccio  delle  dodici 

6 

1 

3 

470 

S(ajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Staja  3 

73 

6 

1 

627 

Rubbiatclla  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255 

Rubbio  di  Rubbiatellc  2 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

1 Quartuccio  1,G30. 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

6 

0 

101 

Staja  0 Starello  di  Quartucci  4 

18 

4 

0 

407 

Quarta  di  Staja,  Coppe,  o Sta- 

. 

relli  4 

73 

0 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4 

294 

4 

6 

' 

510  . 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartucci  2,173. 

• 

Digitized  by  Google 


i38 


BALCO 


MISURE  U1  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQLTDi 


VIVO 

LITRI  i! 

i 

DECILITRI  I 

2 ^ 
H M 

'r,  r* 

«3 

u 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  <11  Foglictlc  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

38 

3 

4 

1391 

Soma  di  Barili  2 — 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5436 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

le  2,1939. 

OLIO 

Quartuccia 

0 

1 

2 

I 

8305 

Foglietta  di  Quartucce  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

0 

5 

2880 

Cugnatella  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661  -| 

Pelle  0 Mastello  di  Cugna- 

telle  10 

82 

1 

1 

5200  i 

•Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400  1 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,948. 

• 

1 

_ ;| 

Digitized  by  Google 


439 


BAUCO 

MISURE  DI  PESI 


I . 

1 pEm 

i MERCA>T1L1 

CUILOfiR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GBAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  21/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  21 — 

0 

0 

• 0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 •' 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12. 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

* 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  21 

0 

0 

0, 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


CASTIIO 

MISURE  LINEARI 


4 50 


CAmiA 

MERCANTILE 

METRI  . 

decime- 

tri 

Ù 

« - 

H je 

U 

U' 

DECIMALI  1 

1 

Raimo 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

Il  Metro  equivale  a Pal- 
mi 4,016. 

i 

1 

9 

9 

20000 

' 

CAMMA 

ARCHITETTONICA 

i 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

VAIAMO 

AGRTMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minati  5 

0 

0 

1 

86190 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

Il  Metro  equivale  a Pal-^ 

2 

2 

3 

42180 

mi  4,475. 

Digìtized  by  Google 


•{4^ 

CASTUO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AmiDi 

I 

[ 

LITRI 

DECILITRI 

Ij  * 

H « 
■£.  H 
U 

1 

DECIMALI 

Scodella 

4 

G 

0 

1010 

Quarto  di  Scodelle  4 

18 

4 

0 

4070  j 

Tomolo  di  Quarti  4 

73 

6 

1 

6270  j 

Rubbio  romano  di  Tomoli  4. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  2,173 

Vino 

Foglietta  

1 

3 

8 

9085  j 

Barile  di  Fogliclte  42 

58 

3 

4 

1590  i 

Dieci  Litri  equivalgono  a Fo- 

gliétie  7,199. 

OLIO 

1 

Foglietta I 

0 

7 

6 

9818 

.Misurclla  di  Foglietto  24 

18 

4 

7 

5650 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,299. 

Digitized  by  Google 


AÌ2 

CASTUO 


MISURE  DI  PESI 


rKftì 

MBltCANTlLI 

1 

CllILOGR.  j 

ETTO- 

GRAM. 

1 * 
< S 

u S 

E ! 

DECIMALI  : 

Grano  di  2i/2i 

0 

0 

0 

0,04906  ! 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177  ! 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

0 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185  • 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185  II 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogi  animo  equioaU  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

r 

i 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177  i 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256  i 

i 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

I 

Digitized  by  Google 


4i3 


CECCAINO 

MISURE  LINEARI 


CAMMA 

UERCANTILE 

Sfi 

H 

02 

a 

1 

02 

S Z 

2 *- 

a 

02 

55  « 

S H 

02 

ij 

DECIMALI 

l 

l’almo 

0 

2 

4 

90OOO 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 : 

1 

9. 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  -1,0 IG. 

- "■ 

CAMMA 

ARCHITETTOKICA 

• 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

4218Ò 

PAA9ÌO 

AGRIHENSORIO 

, 

Minuto 

0 

0 

0 

37210 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8G190 

Palmo  di  Once  12 ' 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,475. 

Digitized  by  Google 


444 


CECCANO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CESTILl- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccio 

6 

1 

3 

4680 

Tinello  di  Quartucci  6 

36 

8 

0 

8120 

Quarta  di  Tinelli  2 

73 

6 

1 

6240 

Rubbio  romano  di  Quarte  4.. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

. 

Quartuccio  1,630. 

\ 

VIMO 

Quarto  di  Foglietta 

0 

4 

0 

5147 

Mezza  Foglietta  di  Quarti  di 

Foglietta  2 

0 

8 

1 

0295 

Foglietta  di  mezze  Fogliette  2. 

1 

6 

2 

0591 

Barile  romano  di  Fogliette  3G. 

58 

3 

4 

1590 

n Litro  equivale  a Quar- 

ti  2,468. 

OI.ID 

• 

Terzetto  

0 

2 

0 

7210 

Foglietta  di  Terzetti  3 

0 

6 

2 

6132 

Mezza  di  Fogliette  14 

8 

7 

0 

2848 

Misura  di  Mezze  2 

17 

4 

5696 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

; 

ta  1,608. 

• 

i 

ì 


Digitized  by  Google 
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CECCANO 


MISURA  DI  PESI 


PKSI 

MERCANTILI 

CHILOGR. 

i » 

l:  2 

tó  ^ 

DECA- 

GRAH. 

GRAMMI 

R 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  libbre  1000 

339 

0 

7 

1,85Ò 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

l 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04900 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

» 

4 

• 

■ 1 

Digitized  by  Google 


CEPRANO 


MISURE  LINEARI 


BBJlCCIO 

MEttCANTlLE 

METRI 

nix 

1 

U 

P £ 

Ui 

u 

DECIMALI 

Mezzo  Bractla 

0 

3 

3 

51327  1 

Braccio 

0 

6 

7 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

CIO  1,491. 

- 

CAIV!VA 

MEKCANTll.E 

Palmo 

0 

2 

4 

90000 

] Mezza  Canna 

0 

II 

9 

60000 

j Ciinnà  di  Palmi  8 

1 

D 

9 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

1 mi  4,016. 

■ 

PAI.S10 

A C E 1 .M  E .N  S O R 1 0 

Minuto 

0 

0 

37240 

j Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

j Palmo  di  Once  12.... 

0 

2 

2 

i Canna  di  Palmi  10 

1 

2 

3 

42180 

■ Il  Metro  equivale  a Pai- 

1 mi  4,  475. 

i 

! 

■ 

1 

Digitized  by  Google 
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CEPRANO 

✓ 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIOI 

LITRI 

UECILITKI 

1 

£ ^ 

U « 

. . 1 

nECIMAI  1 1 

Scodella 

12 

2 

6 

9380 

Quartiicda  di  Scodelle  là 

18 

4 

0 

4060 

Mezza  di  Quarta  di  Quar- 

tucce  2 

36 

8 

0 

8120 

Quarta  di  mezze  Quarte  2 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4. 

294 

4 

6 

5100 

Cento  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  8,510. 

VINO 

' ■- 

Foglietta  di  Once  21 

0 

5 

9 

3376 

Cannatone  di  Foglieltc  20 

11 

8 

6 

7520 

Cannata  di  Cannaioni  8 

94 

9 

4 

0160 

1 Soma  di  Cannatoni  10 

118 

6 

7 

5200 

j II  Litro  equivale  a Fogliet- 

<a  1,687. 

■ ^ • 

01.10 

{ Foglietta  di  Once  21 

0 

5 

9 

1 

3376  . 

Misura  di  Fogliette  28  i 

16 

9 

1 

1216 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,687. 

• 

Digitized  by  Google 


448 


CEPRANO 


MISURE  DI  PESI 


PE«S 

MERCANTILI 

• 

CUILOGR. 

i R 
w o 

1 * 

y < 
u;  ee 
a u 

TfRAMMi 

E 

DECIMALI 

Griino  di  24/24 

0 

0 

0 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3.. ■. 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

6 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre.  2,  Onde  11,5. 

PK«I 

PEI  MEDICINALI 

Grano « 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digilized  by  Coogk 
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F.VLVATERRA 


MISURE. LINEARI 


■«ACCIO 

MERCANTILE 

s 

H 

43 

E 

decime- 

tri 

1 

M3 

s « 

H « 
K ^ 
U 
u 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

5 

2750 

Braccio 

0 

7 

0 

5500 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

• 

do  1,417. 

. 

CASSA 

MERCANTILE 

■ 

•• 

Palmo 

0 

2 

4 

9000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

6000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,016. 

AGBIMENSOBIO 

Minuto  

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

4218 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,475. 

- 

29 


Digiiized  by  Google 


5 


F.VLVATERRA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Attli»! 

LITRI 

H 

5 

u 

H 

o 

CE^T1L[ 

TRI 

DECIMALI 

Scodella 

3 

0 

6 

7340 

Tomolo , 0 Quarta  di  Sco- 
delle 24 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Tomoli,  o 
Quarte  4 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Scodelle  3,260. 

Vino 

Mezza  Foglietta 

0 

9 

1 

1587 

3174 

Foglietta  di  mezze  Foglietto  2. 

1 

8 

2 

Cannata  di  Fogliette  50 

91 

1 

5 

8700 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Fogliette  5,485. 

• 

01.10 

Foglietta 

0 

7 

6 

2912 

Boccale  di  Fogliette  4 

3 

0 

5 

1648 

Misura  di  Boccali  7 

21 

3 

6 

1536 

n Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,310. 

Digitized  by  Google 


45-1 

FALVATERRA 

misuri:  di  pesi 


PEill 

MERCANTILI 

CUILO- 

GBAM. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04096 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,25G 

I.ibbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Cìoogle 


^52 


FERENTIIVO 


MISURE  LINEARI 


MERCANTILE 

METRI 

DECIME' 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Palmo 

....... 

B 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a 
mi  4,016. 

Pai- 

CAMMA 

• 

ABCHITETTOMCA 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

.2 

2 

3 

42180 

PXEDB 

AGBIMBNSORIO 

0 

0 

0 

37240  . 
86190 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

Piede  di  Once  12... 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equioale  a 
iti  4,475. 

Pie- 

Digitized  by  Google 


453 


FEREI\TI1\0 

MISUKE  DI  CAPACITA-  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AMI»1 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccio 

•6 

1 

3 

4G80 

Coppa  di  Quarlncci  4 

24 

5 

3 

8740 

Quarta  di  Coppe  3 1 

73 

6 

1 

0270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4. 

294 

4 

. 6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartuccio  1,630. 

VISO 

- 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  di  Foglictte  4 

1 

8 

2 

3174 

Cioccata  di  Boccali  5,  e Fog.  1 à . 

9 

8 

4 

9554 

Barile  di  Boccali  32.. 

58 

3 

4 

1590 

Cavallo-di  Boccali  128.... 

233 

3 

6 

6272 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

.le  2,194. 

OLIO 

. 

Misurella 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Misurelle  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

5 

2880 

Orciola  di  Boccali  10...... 

20 

5 

2 

8800 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,948. 

'Vi:!ired  by  Google 


454 

FEREi\TINO 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

ClIILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

< a 

u < 

U fifi 

a o 

grammi 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256  ! 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185  j 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850  i 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2j  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


455 


MAENZA 

MISURE  LINEARI 


CAKHA 

MERCANTILE 

METBI 

DECIME- 

TRI 

Ì6  H 

U9 

U 

DECIMALI 

Palmo 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,016. 

CAIWA 

ABCHITETTOMCÀ 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

AGRIMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  \,inb. 

GoogU 


MAENZA 

MISURE  DI  (LVPACITA’  PER  ARIDI,  E LIOODI 


Foglietta ; 0 

fioccale  di  Foglietto  d 3 

Quartarella  di  Boccali  12 36 

Tomolo  di  Quartarelle  2 73 

Rubbio  romano  di  Tomoli  4.  294 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,304. 


Foglietta 0 

Mezzo  di  Foglietto  2 0 

Boccale  di  Mezzi  2 1 

Quartarolp  di  Boccali  8 14 

Barile  di  Qaartaroli  4. 28 

Soma  di  Barili  2 110 

Botte  di  Barili  16 933 

Il  Litro  equivale  a Pagliet- 
te 2,1939. 


«S  A 

b ri  - 

J g * DECIMALI 

w “ 
a “ 


6 I 5456 


58 


MAEI\ZA 

MISURE  DI  PESI 


VESI 

MERCANTILI 

CHILOGB. 

O S 
H < 
H ce 
M C 

BECA- 

GRAH. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

0(tnva  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  libbre  1000 

330 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

PBflI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


MONTE  S.  GIOVANNI 

‘ MISURE  LINEARI 


5 


BKACCIO 

GRANDE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

4 

3 

5750 

0 

8 

7 

1500 

Il  Metro  equivale  a 
do  1,147. 

Brac- 

■KACCIO 

UCCOLO 

0 

3 

5 

2750 

Braccio 

0 

7 

0 

5500 

n Metro  equivale  a 
do  1,417. 

Brac- 

CAUSA 

MERCANTILK 

Palmo 

0 

2 

4 

9000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 ■ 

6000 

Ciinna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

Il  Metro  equivale 
mi  4,016. 

Pai- 

Digitized  by  Google 


M01\TE  S.  GIOYANM 

MISURE  LINEARI 


VJLIM» 

AGR1ME^SORIO  > 

Minuto 

Oncia  di  Minuti  5 

Palmo  di  Oncc  12 

Canna  di  Palmi  10..... 

Il  Metro  equivale  a Pal- 
mi 4,475. 


METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

0 

0 

0 

3724 

0 

0 

1 . 

8619 

0 

2 

2 

3422 

2 

2 

3 

4218 

Digilized  by  Googl( 


6 


MONTE  S.  GIOVANNI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E-  LIQUIDI 


AMBI 


Coppetta 

Tombolo  di  Coppelle  4 

Quarta  di  Coppette  6 

Rubbio  romano  di  Quarte  4... 

Cento  Litri  ei/uivalgonq  a 
Coppette  8,150. 

vimo 

Foglietta 

Barile  di  Foglietle  4u 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,072. 

BAIO 

Foglietta...., 

Cannata  di  Fpglielte  40. 

n Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,008. 


LITItl  1 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

12 

2 

0 

9380 

49 

0 

7 

7520 

73 

6 

1 

6270 

294 

4 

6 

5100 

0 

9 

3 

2448 

37 

2 

9 

7920 

0 

6 

2 

1632 

24 

8 

6 

5280 

. Digitized  by  Google 


462 

MONTE  S.  GIOVANNI 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CUILOGB. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

CRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Oliava  di  Denari  3.... 

0 

0 

0 

3,532  I 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2 Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICDIAU 

Grano 

0 

\ 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256  1 

Libbra  di  Once  12 

' 0 

3 

3 

9,07185! 

i 

Digitized  by  Coogle 


MOROLO 

MISURE  LINEARI 


BBACCI» 

MERCANTILE 

Pi 

H 

tu 

a 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

7 

3500 

Braccio 

0 

7 

4 

7000 

B Metro  equivale  a Brac~ 

do  1,338. 

CASSIA 

MERCANTILE 

Palmo 

0 

2 

4 

9000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

6000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

B Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,016. 

PIEVE 

AGRIMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minali  5 

0 

0 

1 

8619 

Piede  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

4218 

B Metro  equivale  a Pie- 

di  4,475. 

Digilized  by  Google 


464 


MOUOLO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

’i 

i 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Celala 

6 

1 

3 

4680 

Mezza  Quarta  di  Celate  6.... 

36 

8 

0 

8130 

Quarta  di  mezze  Quarte  2... 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio' di  Quarte  4 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Criata  1,G30. 

Vino 

Foglietta 

0 

9 

1 

1590 

Barile  di  Foglictte  72 

65 

6 

r* 

O 

4300 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,097. 

OAie . 

Quàrtuccia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Mezze  2;  di  Ter- 

zeruolc,  o Quartucce  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

0 

5 

2880 

; Misura  di  Boccali  romani  10. 

20 

5 

2 

8800 

; Carico  di  Misure  8.... 

164 

2 

• 

3 

0400 

! Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

• 

1 ta  1,949. 

. 

Digitized  by  Google 


MOROLO 

MISURE  DI  PESI 


-’65 


PESI 

MERCANTILI 

CIIILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

a u 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3* 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliare  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chi'ogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

1 PESI 

PEI  MEDICns’ALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

;;u 


Oigitized  by  Googl 


466 

PATRICA 

MISURE  LINEARI 


CAMIIA 

MERCA^T1LE 

METRI 

DECIME- 
TRI 1 

u 

S - 

r,  ^ 

\A 

U 

j 

DECIMAI.I 

Palmo 

0 

2 

4 

90000  j 

Mezza  Canna.... 

0 

,9 

9 

GOOOO 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000  i 

Il  Metro  'equivale  a Pai- 

mi  4,016. 

• 

CAWHA 

ABCI1ITET1 ONICA 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

PAL9IO 

.A6EIMENS0RI0 

Minuto 

U 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  lU.... 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,475. 

Digitized  by  Google 


4f)T 

PATRICA 

MISLRE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


LITBI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta.. 

0 

9 

2 

9 

0200 

Bocealc  di  Foglieltc  4 

3 

6 

8 

0810 

Quarta  di  Boccali  20 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4. 

294 

4 

6 

5100 

n Litro  equicate  a Fogliti- 

la  l,08(i. 

WMm9 

Foglietta 

0 

9 

7 

2300 

Boccale  di  Fogliettc  4 

3 

8 

8 

9400 

Soma  romana  di  Boccali  30.. 

no 

6 

8 

3182 

LI  Litro  tquicalt  a Fogliti- 

la  1,028. 

•MO 

Foglietta ,. 

1 

0 

2 

6440 

Boccale  di  Foglictie  4 

4 

1 

0 

5760 

Soma  romana  di  Boccali  40.. 

164 

2 

3 

0400 

Ditti  Litri  tquivalgono  a 

FoglitlU  9,742. 

Digitized  by  Google 


468 

PATRICA 


MISURE  DI  PESI 


^ 1 

MERCANTILI 

CHILO- 

GBAM. 

ETTO- 

GRAN. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

p,0490C 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 : 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,071t5 

Quintale  di  Libbre  lOU 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  HErilClXALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


PIPERNO 

MISURE  LINEARI 


6 


'A 


BKACCIO 

es 

U 

» 

u 

a - 

H 

DECIMALI 

HERCAMTILE 

B 

tu  ^ 
A 

Id 

. 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  

0 

6 

7 

02654 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,491. 

CAmVA 

MERCANTILE 

Palmo 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

fi  Metro  equivale  a Pal- 
mi 4,016. 

Muto 

AGRIMEMSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  9....« 

2 

0 

1 

07980 

Il  Metro  equivale  a Pal- 
mi 4,475 

Digilized  by  Google 


i7U 


P1PER]\0 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E 


LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartarella  di  Bacili  4 

36 

8 

0 

8130 

Quarta  di  Ottave , u Quarta- 

rclle  2 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4, 

294 

4 

6 

5100 

I Cento  Litri  equivalgono  a 

Quartarelle  2,716 

Foglietta 

0 

4 

* 

5 

5793 

Mezzo  di  Fogliette  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

0 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

(e  2,1939. 

Digitized  by  Google 


PIPER1\'0 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


euQ 

litri 

decilitri 

CEKTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartucce  4....... 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Foglietle  4 

2 

0 

5 

2880  ' 

Cugnatella  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle,  0 Mastello  di  Cugna- 

tellc  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

n Litro  equivale  a Fogliet- 

• 

ta  1,948. 

• 

Digitized  by  Google 


472 

PIPERIVO 


MISURE  DI  PESI 


HEKCAMILI 

1 , 
o s 
^ ? 
s « 

ETTO- 

GRAM. 

s 
u < 
fà  es 

a o 



grammi  I 

E i 

DECIMALI  1 

i 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 . 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

O 

'8,250 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

.Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

, Il  Chilogrammo  equivale  a 

Lihhre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

« 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24.... 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

i 

Libbra  di  Oncc  12 

0 

3 

3 

9,07185 

1 

Digitizcd  by  Googl 


473 


PISTEItZO 

' M I S tJ  R E LINEARI 


CAWaiA 

MEUCANriLE 

MEI  RI  1 

1 

5 3 

U u. 
UI 

a 

1 

iii 

J?  ■■ 
H « 
/:  ^ 

DECIMALI 

Palmo 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

Il  Metro  équicale  a Pai- 

/ 

mi  4,016. 

CAMIIA 

ARCUITETTOMOA 

• 

Palmo 

0 

2 

2 

.34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

VAU19 

AGKIMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Palmi  4,475. 

1 

• 

• 

Digitized  by  Google 


474 


PISTERZO 


• MISURE  DI  CAPACITA  PER  .VRIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

S 

p- 

n 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

i . 

Bocciile 

4 

6 

0 

1010 

Quartarclla  di  Boccali  8 

36 

8 

0 

8130 

Riibbio  romano  di  Quarla- 
relle  8 

294 

4 

6 

5100 
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0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,ò32 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2' 

8,256 

I.ibbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Miglinjo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

, 

PB«I 

PKl  MFDICIXALI 

Ottava 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grilli  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3...  . 

0 

0 

0 

3 532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8 256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


SGUKGOLA 

MISURE  LINEARI 


CAWIfA 

MKfiCANTILE 

METRI 

u ^ 

5 m 

a H 

u 

a 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Palmo 

• 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

eoo  0 
20000  1 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

Il  Metro  equivale  a 
mi  4,016. 

Pai- 

arcuitbttonk:a 

Palmo 

0 

'2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

FIEDB 

AGRIME.NSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minali  /> 

0 

0 

1 

8G190 

Piede  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

fi  Metro  equivale  a 
di  4,475. 

Pie- 

Digilized  by  Google 


500 


SVIRGOLA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AHIDI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

7 

6 

G830 

Boccale  di  Foglietto  -i 

3 

0 

G 

7340 

Quartuccio  di  Boccali  2 

G 

1 

3 

4G90 

Coppa  di  Quariucci  4 

24 

5 

3 

8750 

Quarta  di  Coppe  3 

73 

G 

1 

G270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4„ 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,304. 

294 

4 

6 

5100 

Vino 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Fogl  ette  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quarlarolo  di  Boccali  8 

li 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quai  tamii  1 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

tlG 

G 

8 

3182 

Botte  di  Barili  IG 

Il  I.itro  equivale  a Fogliel- 
le  2,1039. 

933 

4 

6 

545G 

Digitized  by  Googk 


SGlIMiOLA 

MISUUE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


• 

01.10 

LITRI  1 

1 

DECILITRI  1 

H « 

r.  ^ 

l)Ei:iMAU 

Quartuaia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartuecc  4 

0 

5 

1 

3220 

Boi'i'ale  di  Foglietto  4 

2 

0 

5 

2880  ' 

Cugnatclla  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1 

1520  1 

Barile  di  Boccali  2S 

Pelle  0 Mastello  di  Cugna- 

.57 

4 

8 

0661 

telle  U) 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

Il  Litro  eijuicnle  a Fogliet- 
ta 1,948. 

164 

2 

3 

0400 

Digitized  By  Google 


502 


SGURGOLA 

MISURE  DI  PESI 


PB«1 

MERCANTILI 

CIIILOGB. 

ETTO- 

GRAM. 

< s 

td  es 

o c 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PBSI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

1 Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,332 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


SOl^NIINO 

MISURE  LINEARI 


BKACCIO 

MERCANTILE 

Sfi 

H 

•j3 

S 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

o 

« 

2000 

Braccio 

0 

6 

6 

4000 

Il  Metro  equivale  a Itrac- 

do  1,506.  , 

i 

CAlVIiA 

MERCANTILE 

Palmo 

0 

2 

4 

9000 

Mezza  Canoa 

0 

9 

9 

6000 

Canna  di  Palmi  8 

• 

1 

9 

9 

2000 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

\ 

mi  4,016. 

VAiiSa 

AGRIHENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

1862 

Oncia  di  Minuti  10 : 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

4218 

n Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,475. 

Digitized  by  Google 


SOI\lMl\’0 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


« ■ 

ARIDI 

LITBI 

DRCIUTRI  1 

r.KM  ILI-  1 
TRI 

DECIMALI 

Quartuccio 

9 

2 

0 

2030 

Mezza  Quarta  (lìQuartucci  2.... 

18 

0 

4060 

Quarta  di  mezze  Quarte  2 .... 

3G 

8 

0 

8130 

Kuhbio  romano  di  Quarte  8.. 

29  i 

i 

t: 

5100 

Dieci  Litri,  rqnivahjono  a 

Quartuccio  1 ,08G. 

Vino 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  romano  di  Foglicttc  4. 

1 

8 

2 

3174 

Barile  di  Boccali  20 

36 

4 

G 

34S0  i 

Soma  di  Barili  2 

72 

9 

2 

69G0  i 

\ 

It  Litro  eqiticnle  a Foglici- 

te  2,194. 

OLIO  ' 

Foglietta 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  romano  di  Foglietlc  4. 

2 

0 

5 

2880 

Misura  di  Boccali  10 

20 

5 

2 

■'8800 

Soma  romana  di  Boccali  80... 

1G4 

2 

3 

0 400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,948. 

Digitized  by  Googlc 


SOINIMIVO 

MISURE  DI  RESI. 


MERCANTILI 


X - I _■  GRAMMI 

= i».  R 

r < < E 

^ flS  Ù3  OS 

M o a a DECIMALI 


Grano  di  2ìf2i 0 


Denaro  di  Grani  21 


Ottava  di  Denari  !t. 


Oncia  di  Ottave  8 ' 0 


Libbra  di  Once  12. 


Quintale  di  Libbre  10U 33 

Migliajo  di  Libb.-e  1000 339 

[l  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 


PEI  MEUICINAtl 


Scrupolo  di  Grani  21... 
Dramma  di  Scrupoli  3. 


Oncia  di  Dramme  8.. 


Libbra  di  Once  12. 


0 0,04900 1 


r»oo  ' 

STRANGOLAGALLl 

MISURE  LINEARI 


CAHA 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

lux 

DECIMALI 

Palmo 

0 

2 

4 

90000 

Mnrza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

n Metro  equivale  a Pal- 
mi 4,016. 

CARTIVA 

ARCUITETTOMCA 

t 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

MUlO 

A6B1MBNSOHIO 

Minuto 

0 

0 

0 

37240. 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

n Metro  equivale  a Pal- 
mi 4,475. 

Digitized  by  Google 


507 


STRANGOLAGALLI 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


LITRI 

DECILITRI 

CEMILI- 

TRI 

DRCIUALI 

Quarluccio  

3 

0 

6 

7340 

Coppa  di  Quarlucci  4 

12 

2 

6 

9370 

Quarta  di  Coppe  6 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4. 

294 

4 

'6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quarlucci  3,260. 

VlIfO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Foglictte  2 

0 

9 

1 

1587 

Rnrrfllfì  Hi  Ma7.7.Ì  2 

1 

8 

2 

3175 

Quariarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quarlaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,1939. 

Digitized  by  Google 
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STILVNGOLAGALLI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  B LIQUIDI 


Digilized  by  Google 


509 

STRANGOLAGALLI 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

3IEKCAMIL1 

OS 

9 

a 

u 

1 ^ 
c s 

H ^ 
H SS 
X 9 

1 M 

*** 

U < 

X X 

s o 

grammi 

K 

DECIMALI 

Giano  di  21/24 

0 

0 

0 

0,01900 

Denaro  di  Grani  iti 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

' 0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,2  òli 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  lOO 

33 

9 

0 

OC 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

li  Chilogrammo  equttnle  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,01906 

Scrupolo  di  Grani  21 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,.532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,25C 

♦Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

> 

Digitized  by  Google 


510 


SUPINO 

misure' LINE  ARI 


CAHItA 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

1 

U 

a - 

se 

u 

DECIMALI 

Palmo 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

n Metro  equivale  a Pal- 
mi 4,016. 

CAKMA 

• 

ARCUITETTOMCA 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

PIEDB 

AGRIME>SORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Piede  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10...; 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 4,475. 

• 

Digitized  by  Google 


SUPINO 


:>i  I 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIBl 

X 

r* 

U 

E 

u 

A 

1 

II 

DECIMALI 

Quartuccio 

6 

1 

3 

4680 

Coppa  (li  Quarliicci  4 

24 

5 

3 

8740  ■ 

Quarta  di  Coppe  3 

73 

G 

1 

6270  1 

Rulil)io  romano  di  Quarte  ì.... 

Difci  Litri  equimhjono  a 
Quartuccio  1.C30. 

294 

. 

4 

C 

5100  i 

■ 

Foglietta 

0 

9 

G 

0700 

Barile  di  Foglietic  04 

61 

4 

8 

4800 

Il  Litro  equivale  a Fojliet- 

ta  1,040. 

•I.IO 

Foglietta 

0 

5 

1 

3220  . 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

0 

5 

2880 

Misura  di  Boccali  9 

18 

4 

7 

5920 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1,948. 

■ 

rn2 

^ St’PIIVO 


SUSURE  DI  PESI 


prsi 

fiS 

c 

1 ^ 

URAM»I  II 

il 

MÀRCANIILI 

u 

^ ss 

E i 

DECIMALI 

Grano  di  'ii/iìl 

0 

0 

0 

0,04900 

j Den.iro  di  Grani  2i 

0 

0 

0 

1,177 

UUa>a  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532  i 

Oncia  di  Otlavc.8 

0 

0 

2 

8,25G 

I l^ibbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

7,185 

1 Quintale  di  Libbre  lUO 

33 

9 

0 

Sligliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

P 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

, Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9.07185 

. _,J| 

Digitized  by  Google 
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TORRICE 

MISURE  LINEARI 


CAVXA 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

1 

Ss 

» 

DECIMALI 

Palmo 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,016.  , 

CAinVA 

ARCUITETTOMCA 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

PVCDE 

AGRUIENSORIO 

-Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Piede  di  Once  12 

0 

' 2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

V 

(li  4,475. 

3i 


5U 


TORRICE 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AMPI 

MISURA  NUOVA 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quart  uccio 

3 

3 

4 

618 

Scorzo  di  Quartucci  1 

13 

3 

8 

477 

Rubbio  di  Scorzi  22 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,9884. 

294 

4 

6 

510 

MISURA  ANTICA 

Quartuccio  dello  dodici 

6 

1 

3 

470 

Stajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Staja  3 ; 

73 

6 

1 

627 

Rubbiatella  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255 

Rubbiu  di  Rubbiatcllc  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  1,630. 

294 

4 

6 

510 

Quartuccio  delle  Sedici 

6 

0 

101 

Stajo  0 Starello  di  Quartucci  4. 
Quarta  di  Staja,  Coppo,  o Sta- 

18 

4 

0 

407 

rolli  4. 

73 

6 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,173. 

294 

4 

6 

510 

• Digitized  by  Google 


5<5  ' 


TOlUUCE 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

i 

1 DECIMALI 

Eoglictta 

0 

5 

8 

3410 

Boccale  di  Foglicttc  4 

2 

3 

3 

3660 

Soma  romana  di  Boccali  50.. 

116 

6 

8 

3180 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,714. 

01.10 

Foglietta 

0 

5 

6 

5119 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

2 

6 

0479 

Orciola  di  Boccali  10 

22 

6 

0 

4700 

Il  Litro  equivale  a Foglici' 
la  1,769. 

% 

' 

Digilized  by  Google 


6 


TORRICE 

MISURE  DI  PESI 


PKSl 

MERCANTILI 

GS 

£ 

G 

ETTO- 

GRAH. 

DECA- 

GRAH. 

» 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliiijo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

pesi 

PEI  MEUICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 
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VALLECOUSA 

M I S i:  R E LINEARI 


BBACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

1 

u 

3 2 

H 

u: 

s 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

2000 

Braccio 

0 

. 6 

6 

4000 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

do  1,506. 

• 

■ 

me:rcantile 

1 

i 

s 

Palmo 

0 

2 

4 

9000  i 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

6000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

} 

1 mi  4,016. 

- 

BAMO 

■ 

AGRlMENSQJtlO 

- 

Minuto 

0 

0 

0 

3724  . 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

. 0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

4218 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,175. 

Digitized  by  Googl 


5i8 


VAI.LECOilSA 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Scodella 

4 

G 

0 

1010 

Quarto  di  Scodelle  i 

18 

4 

0 

4070 

Tomolo  di  Quarti  4 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di'  Tomoli  4. , 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  2,173. 

Vino 

Foglietta 

1 

2 

1 

5448 

Cannata  di  Fogliette  48 

58 

3 

4 

1504 

Soma  di  Cannate  2 

116 

6 

8 

3008 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Fogliette  8,227. 

01.10 

Foglietta  di  Libbre  2,  Once  3/4 

0 

7 

6 

9834 

fioccale 

2 

0 

5 

2880 

Misura  di  Boccali  romani  9 , 

0 Fogliette  locali  24 

18 

4 

7 

6200 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,299. 

- 

Digitized  by  Google 


5>iy 

VALLECORSA 

MISURE  DI  PESI 


PEUl 

MERCANTILI 

eà 

S 

u 

ETTO- 

GR.VM. 

■<  s 

a 2 
a c 

GRAMMI 

B 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0.0490G 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5- 

1 PEfll 

! ^ PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

1 Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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VEROLI 

MISURE  I-  I N E A R I 


mbrcantile 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

1 

DECIMALI  j 

Pniluo 

0 

2 

4 

90000 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

, Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,010. 

CAmA 

ARCUITETTOMCA 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  IO 

2 

2 

3 

42180 

PIBDS 

AORIMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Piede  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

n Metro  equivale  a Pie- 

di  4,475 
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YEROLl 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

ABim 

LITR 

3 
' 3 

W 

a 

H fi 

g *- 

y. 

DECIMALI  ' 

Quarlucdo 

6 

1 

3 

4680 

Coppa  di  Quarlucci  4 

24 

5 

3 

8740 

Quarta  di  Coppe  3 

73 

0 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4.... 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quar  luccio  1,630. 

VIMO 

Foglietta 

0 

5 

9 

3375 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

3 

7 

3503 

Barilotto  di  Boccali  15 

35 

6 

0 

2545 

Soma  di  Barili  2 

71 

2 

0 

5090 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,683. 

ouo 

Foglietta 

0 

5 

6 

5119 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

6 

0479 

Orciola  di  Boccali  10 

22 

6 

0 

4790 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta r,769. 

j| 

. ^1 
1 
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VEROLI 

MISURE  DI  PESI 


PCM 

MERCANTILI 

è 

CUILOGR. 

ETTO- 

GRAN. 

< 3 

u < 
U AB 
O ^ 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Gran»  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24.... 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  .8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Oncc  - 11,5. 

PCM 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Oncc  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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MFRCANTII.K 

H 

U 

t 

U* 

% S 

mi 

-aKii?»:-!:) 

DtCIMAU  1 

t 

! 

Palmo 

0 

2 

4 

( 

90001T  1 

Mezza  Canna 

R 

f» 

9 

00000  ! 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a 
mi  4,010. 

Pai- 

• 

CAPIVA 

ARCHITBTTOMCA 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

PASSIO 

AGR1MKASORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220  i 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180  1 

n Metro  equivale  a 
mi  4, .475.  • 

Pai- 

^ J 
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VICO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI  ^ 

LITRI 

DECILITBI 

13  .. 

U 

1 

DECIMALI 

Quarluccio 

fi 

1 

3 

4680 

Coppa  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

8740 

Quarta  di  Coppe  3 

73 

6 

1. 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4.. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quarluccio  1,C30- 

YIMD 

Foglietta 

0 

6 

9 

4543 

Roccale  di  FoglicUe  4 

2 

7 

7 

8171 

Barile  di  Boccali  21 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equicali  a Fogliet- 
ta 1,439. 

116 

6 

8 

3182 

0£10 

Foglietta 

0 

0 

6 

5119 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

2 

6 

0479 

Orciola  di  Boccali  10 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,769. 

22 

fi 

0 

4790 
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MISURE  DI  PESI 


PEM 

UFUOA'NTILI 

CIIILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

B 

DECIMALI 

Urano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  21 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

.3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliaju  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre '1,  Once,  11,5. 

' 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano ' 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

'Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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ELENCO  \LE4BETIC0 

UEI  COMUNI  DEIXA'  PROVINCIA  DI  PROSINONE 


i'BosiMONB Misure  in  tutto  proprie.  Tavola  ' 

Num.  421. 

.VCDTo Misure  l.ine.iri  come  Frosinone;di 

Aridi,  Vino,  Olio,  e Pesi  come 
Anagni. 

A LATRI Misure  Lineari , c di  Olio  proprie; 

di  Aridi , Vino  , e Pesi  come 
Anagni.  Tavola  Num.  425. 

.V.v.AGNi Misure  Lineari  come  Prosinone  ; 

Hi  .Aridi,  Vino,  Olio,  c Pesi  pro- 
prie. Tavola  Num.  429. 

.Vnticoli Segue  in  tutto  Anagni. 

\aNABA Misure  Lineari  come  Alatri;  di  Ari- 

di , e Pesi  come  Anagni  ; di  Olio 
proprie  ; di  Vino  come  Ceccano. 
Tav.  Num.  433. 

3.VUCO Misure  Lineari  come  Alatri,  di  Aridi 

ePcsi  come  Prosinone;di  Vino, 
e Olio  proprie.  Tav.  Num.  436. 

(^vSTBo Misure  Lineari  come  Alatri;  di. Ari- 

di come  Vallecorsa  ; di  Vino  c 
Olio  proprie;  di  Pesi  come  Pro- 
sinone. Tav.  Num.  440. 


r.'XCANO Misure  Lineari  come  Alatri,  di  Ari- 

di, Vino,  e Olio  proprie;  di  Pesi 
come  Prosinone.  Tav.  N.”  443 

C.EPHANO Misure  Lineari , di  Aridi,  Vino,  e 

Olio  proprie;  di  Pesi  come  Pro- 
sinone. Tavola  Num.  446. 

OoLLEPABDo Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Pro 

sinonc;  di  Aridi  come  Anagni; 
di  Vino  come  Vico;  di  Olio  co 
me  Alatri. 
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Falvaterra Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e 

Olio  proprie;  di  Pesi  come  Pro- 
sinone. Tavola  Num.  449. 

Ferentino  . . Misure  Lineari  come  Alalri;  di  Ari- 

di, c Olio  come  Anagni',  di  Vi- 
no propria;  di  Pesi  come  Pro- 
sinone. Tavola  Num.  452. 

Filettino Segue  in  tutto  Banco  i 

Fusione  Segue  in  lutto  Banco 

Giuliano Segue  in  lutto  Banco 

Guarcino  Segue  in  tutto  Banco 

Mabnza Misure  Lineari  come  Alatri;  di  Ari- 

* di , c Olio  proprie  ; di  Vino  , c 

Pesi  come  Anagni.  Tav.  N.“  455. 


Monte  S.  Giovanni  . . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e 


Olio  proprie;  di  Pesi  come  Pro- 
sinone. Tavola  Num.  459. 

.MoRolo Misure  Lineari , di  Aridi , Vino,  e 

Olio  proprie;  di  Pesi  come  Pro- 
sinone. Tavola  Num.  463. 

Palia.no  .........  Segue  in  tutto  Anagni. 

Patrica Misure  Lineari  come  Alatri  ; di 

Aridi,  Vino, e Olio  proprie;  diPe- 
si  come  Prosinone.  Tav.  N.®  466. 

Piglio Segue  in  tutto  Anagni. 

PiPKRNO Misure  Lineari , c di  Aridi  proprie  ; 

di  Vino  , Olio  e Pesi  come  Ana- 
gni. Tav.  Num.  469. 

PiSTERZO.  Misure  Lineari  come  A latri,  di  Ari- 

di proprie;  di  Vino , Olio  e Pesi, 
come  Anagni.  Tav.  Num.  473. 

PoFi Misure  Lineari  come  Alalri,  di  Ari- 

di, Vino,  e Olio  proprie;  di 
Pesi  come  Prosinone.  Tavola 
Num.  477. 

PuNTECORvo Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  480. 

Prossbdi  . Misure  Lineari,  e di  Aridi  proprie; 

di  Vino,  Olio,  e Pesi  come  Ana- 
gni. Tavola  Num.  483. 

Kipi Misure  Lineari  , e di  Olio  come 
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Alatri  ; di  Aridi  c Vino  proprie; 
di  Pesi  come  Prosinone.  Tavo- 
la Num.  487. 

Rocca  Gobga Misure  Lineari  come  Pislcrzo;  di 

Aridi,  e Olio  proprie;  di  Vino  e 
Pesi  come  Anngni.  Tav.  N.°491. 

Rocca  Secca Misure  Lineari,  e di  Aridi  come 

Pisterzo;  di  Vino  , Olio  e Pesi 
come  Rauco. 

S.  Lobenzo Misure  Lineari  come  Alatri;  di  Aridi 

propria  ; di  Vino,  Olio  , e Pesi 
come  Rauco.  Tav.  N..19.5. 

S.  Stefano Misure  Lineari  , e di  Aridi  come 

Maenza;  di  Vino,  Olio,  e Pesi 
• come  Rauco. 

Serrone Segue  in  tutto  Rauco. 

Sgukuola Misure  I.ineari  come  Alatri;  di  ,4ri- 

di  propria  ; di  Vino,  Olio  e Pesi 
come  Rauco.  Tav.  Num.  499. 

SoNMNo Misure  Lineari  come  Pisterzo;  di 

Aridi,  Vino,  e Olio  proprie;  di 
Pesi  come  P’ro.sinone.  Tavola 
Num.  503. 

Sthangoi. AGALLI Misurc  Lineari  come  Alatri;  di  Ari- 

di propria;  di  Vino,  e Pesi  co- 
me Monte  S.  Giovanni.  Tavola 
Num.  506. 

Supino Misure  Lineari  come  Alatri;  di  Ari- 

di come  Anagni;  di  Vino,  e Olio 
proprie  ; di  Pesi  come  Prosino- 
ne. Tav.  Num.®  510. 

Torre Misurc  Lineari  e di  Olio  come  Ala- 

tri  ; di  Aridi,  Vino,  e Pesi  come 
Anagni. 

Torrice Misure  Lineari , c di  Olio  come  Ala- 

tri;  di  Aridi  e Pesi  come  Prosi- 
none; di  Vino  propria.  Tavola 
Num.  513. 

Trevi Misu'C  Lineari  come  Alatri;  di  Ari- 

di come  Anagni  ; di  Vino,  Olio, 
e Pesi  come  Rauco. 

34 
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Trivkìliano  . Misure  Lineari , e di  Olio  come 

Alatri;  di  Aridi  come  Anagni  ; 
di  Vino , c Pesi  come  Vico. 

Vallecorsa Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Pi- 

sterzo  ; ili  Aridi , Vino,  c Olio 
proprie.  Tavola  Num.  517. 

Veroli Misure  Lineari,  c di  Olio  come  Ala- 

tri ; di  Aridi , e Pesi  come  Ana- 
gni ; di  Vino  propria.  Tavola 
Num.  520. 

Vico Misure  Lineari,  e di  Olio  come  Ala- 

tri ; di  Aridi,  e Pesi  come  Ana- 
gni ; di  Vino  propria  Tavola 
Num  523. 
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